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PH  FACE 


EFFECTIVE  1  JULY  1988,  THE  SURFACE  OBSERVATION  CUKATIC  SJMURIES  (SOCS) 

REPLACED  TWO  OTHER  USAFETAC  PRODUCTS  OF  LONG  STANOIHS:  THE  RUSSWO  (REVISED 
UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AMO  LltOCI  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SL**tARY).  RUSSWOS  AMS  L I  SOCS  MOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  IE  USED  UNTIL  THEY  ARE  EVENTUALLY  HPLACED  »Y  SOCS. 

THIS  PRODUCT  MAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
WAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  19*0'S  AS  THE  "SFCSUM,"  OR  "SURFACE  SJWFARY."  THE 
ORIGINAL  "USSWO,"  OR  "UNIFORM  SURAARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVAT  IONS , "  DEBUTED 
IN  19*6.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  "RUSSWO"  AMD  THE  “LISOCS."  IT 
FINALLY  BECAME  THE  HEW  "SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUWARIES"  OR  "SOCS"  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  HC  Z8801-:73.  HERE,  LLIMATOLOCISTI  USE  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUPRURIZE  WEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  ANO  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SOMARIES  AH  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  SEEN  COLLECTED,  OUAL I TT -CONTROLLED ,  A*  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATION  OATASASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLT  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
EIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  AH  THE  CROSSWINO  ANO  HEAT  I NG-COOL I HG  DEGREE  DAT  SUMMARIES. 
PRECEDING  EACH  PAR 7  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  DATA,  AND  AH  EXPLANATION  Of  HOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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INTRODUCTION 


STATION  PER  ICC  Of  RECORD. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  KAY  60  •  DEC  70,  JAN  73  •  JUN  76,  JAN  3*  ■  APR  90  (AIRWAYS). 

SJW4ARY  Of  DAY  DATA:  JUN  43  •  JAN  46,  DEC  49  •  FEB  67  (FULL  TIKE). 

SUNURY  Of  DAY  DATA:  KAA  67  •  JUN  76,  JUL  84  ■  APR  90  (PART  TIKE  •  CLOSED  WEEKENDS ) . 

HOURS  SLM4AR I  ZED :  00  •  23  L.1T  (EXCEPT  VARIABLE  HOURS  6703-7606  AND  06-17  lST  8401-9004). 

OATA  SOURCES.  Ti4i.SE  SUMMARIES  ARE  COMPILED  FROM  “HOURLY  OBSERVATIONS"  AND/ 

OR  SLW4ARY  Of  DAY  DATA,"  DEPENDING  ON  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUMMARIZED.  THE  TWO  SOURCES  ARE  DEfINED  IN  “TERNS  EXPLAINED." 

TERNS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  IIVAAIATE  01 S: Ri&d 7 ION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  Of  TWO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLE  IS  I  ME  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  Of  CEILING  AMO  VISIBILITIES  IN  PART  EACH  ROU  AND  EACH  COL¬ 
UMN  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IE  A  FREOUENC  RIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 

UENCIES  ARE  FOUND  AT  THE  ROU-COUUMN  INTERSE"  -ON*. 

HOURLY  OBSERVATION*:  ALL  RECORD  OR  RECORD  •  SPEC:  A.  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  10/ TOA  (OR.  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SLRWARY  OF  DAY  (SCO)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOUR. Y  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  “SUM4ARY  Of  DAY*  OATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  Of  AWS  FORMS  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  fOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTREMES  OCCURRING  DURING  NON- 
OPERATIONAi  HOURS  AND/OR  D„YS  ARE  NOT  REFLECTED  IN  THESE  SUM4AR1ES. 

KEA«:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BT  THE  HUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANT  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  Th£ 

NUMBER  Of  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCT  (POF):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  Of  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCT  (PDF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (HUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  Of  ALL  PCSSIBlE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOO  SUMMARIZED).  FOR  EXAWLE,  IF  SNOW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DArS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  "PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY"  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAT  PERIOD.  MAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  "PERCENT  FREQUENCT 
Of  OCCURRENCE .  “ 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  Of  THE  OBSERvATIONAL  DATA  SAKPlC,  IN  (EARS. 
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FRECIP I  TAT  ION  :  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUID  PRECIPITATION  AW)  WATER 
EQUIVALENT . 

STANOARC  DEVIATION:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN .  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 

TIME  CONVENTIONS:  ALL' TIMES  IN  THE  SOCS  ARE  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST) .  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUMMARIES  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  3-HOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

1200-1*00 

0300-0500 

1300- 1700 

0600-0300 

1800-2000 

0900-1100 

2100-2300 

NOTE 

1.  DURING  PART  TIME  PERIODS, 

THE  FIRST  AND  LAST  3- 

■HOUR  PER  ICCS  MAT  HAVE 

SIGNIFICANT  SHORTFALLS  IN  OBSERVATION  COUNTS. 

ABBREVIATIONS  USED: 

AMT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAH 

AttN 

ANNUAL 

M 

METER 

BARO 

BAROMETER 

MS 

MILLIBAR 

C 

CENTIGRADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DEC 

DEGREE 

MSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

08 

ORY  BULS  TEMPERATURE 

MEAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERA , JOG 

HO. 

NUMBER 

EQ 

EQUAL 

DBS 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OBST 

OBSTRUCTION 

FRZG 

FREEZING 

POf 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRECIP 

PCvC.  F I  TAT  ION 

GE 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

SO 

STANOARD  DEVIATION 

GMT 

GREENWICH  MEAN  TIME 

see 

SUMMARY  Cf  DAY 

GT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

HG 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

HT 

HEIGHT 

VSBY 

VISIBILITY 

NTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LE 

LESS  Than  OR  EQUAL  TO 

we 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIME 

JBAk 

AWS  FORM  1Q/10A 

UTC 

•COORDINATED  UNIVERSAL  TINE 

SUMMARY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECELES  EACH  FART  IN  THE  TOCS. 
*  UTC  REPLACED  GNT  ON  1  AUGUST  19S6 


NOTE:  OL-A/US/VETAC  DERIVES  STATION  LATITUDE/LONGITUDE  COORD ’NATS  AND  AIRFIELD  E.EVAT  ION 
DATA  FROM  THE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  I.  PR.-SENTEO  ON  THE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  The  STATION  DATA  MAT  DIFFER  ROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  HISTORY  {DATA  SUPPLIED  »»  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MA*  ALSO  VART  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOC  FLIGHT  IWCRMATiON  PU3L I  CAT  I  DNS  (FLIP). 
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|  STATION  WO. 
|  ON  SAMHART 

|  69C110 


I 


STATION  MAX 
CHAOJAY  PC /A  I  CHAT  l  AAF  ,  UT 


|  LATITUOE  |  LONGITUDE  |  FLD  ElEV  (FT,  !  \aLL  S.oN  I  1*0  MM8R  I 

II!  'II 

|  M  40  12  |  U  112  56  |  4351  |  tDPG  |  69011  | 

. I 


STATION  LOCATION  A WO  INSTRUMENTATION  HISTORY 


I 


Wafer 
of  | 

LOC 

CEOCJtAPH I  CAL  LOCATION  l  NAME 

Type 
of  1 

Station 

At  TMs 

location 

LATITUOE 

1 

LONG  I’ 

UOf 

j  Eiev  ADove  4SL 

|  oes 

Fraa 

To 

1 

J  FLD  (FT 

1 . 1  ™ 

;&AR0  ( F  7  )  |  CAY 

1 

Dugury  PG,  UT 

AAF 

Jlt.  43 

0;  43 

N  40 

11 

,  W  1 12 

56 

1  4332 

1  4346 

1  24 

2 

S«K 

Saw 

Jan  44 

J&n  46 

Saw 

|  Sa<w 

j  4335 

|  4341 

I  2, 

3 

5  mrnt  1 

Saw 

Dec  49 

Mar  53 

N  40 

10 

l  4  113 

00 

j  4359 

j  4344 

1  24 

4 

Sank 

Soot 

Apr  53 

Her  55 

N  40 

11 

;  u  112 

56 

|  Saw 

|  Saw 

1  24 

5 

Ouguey  PG/Nicbael  AAF  ,  UT 

|  Sa me 

|  Apr  55 

|  Feto  57 

|  Saw 

|  Saw 

|  Sane 

|  4346 

1  24 

6 

Saw 

saw 

M«r  5? 

Feb  65 

Sam 

Same 

|  Saw 

i  h356 

1  24 

7 

Saw 

S  me 

Mar  65 

Feb  67 

Sa me 

i  Saw 

|  Saw 

|  h359 

1  24 

8 

Swe 

Saw 

Kar  67 

Nov  76 

Sane 

|  Saw 

|  Saw 

|  Sate 

i  u 

9 

Saw 

Smt 

Oec  76 

Hay  54 

N  40 

12 

1  Saw 

|  4351 

|  Saw 

1  13 

10 

%mm 

jMK 

Jlt  54 

Sep  56 

Shk 

|  Sane 

|  4360 

j  Smp 

1  13 

11 

Saw 

Saw 

Oct  56 

Jul  90 

Saw 

|  S  aw 

|  4351 

|  Saw 

1  13 

|  Nator 

|  0»te  of 

|  SURFACE  WINO  EQUIPMENT  INFORMATION 

1 

1  ot  1 

1  LOC  1 

1  1 

Ounjt  | 

1  i 

i 

LOCATION  | 

1 

TYF*  Of  | 

TRANSMITTER  | 

K  t  a  j  j  KUu  1  l  1  LUtA  i.  t  tAJ  I  y 

TYPE  OF  j  hT  ABOVE  |  RENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 
RECORDER  |  GROUND  | 

1 . 

1  1  l 

Jut  43  | 

On  Side  21  aver  we  a  »tn 

|  Ane«c«wter 

|  Rone  |  33  ft  | 

1  2  | 

1  Jan  44  ; 

i  On  S  end  BaieOpa  bide 

|  Sane 

|  None  |  24  ft  | 

3 

Jul  45  i 

i  5«n»  | 

Saw  | 

None  |  54  ft  j 

I  4 

Dec  49  | 

Atop  weather  station 

|  Friez 

|  Aerovane  |  28  ft  | 

5 

Apr  55  | 

1  Saw  | 

Saw  ; 

Saw  1  30  ft  1 

1  6 

Kjr  58 

Sane  j 

Sot 

Sane  |  36  ft  j 

1  7 

Kar  65  | 

Atop  Bldg  4126  1 

AN/GM0-11 

|  RO-2  |  40  ft  | 

6 

Oct  66 

Sam  | 

Saw  | 

Saae  |  27  ft  | 

9 

1 

Jut  90 

1 

Unkn  j 

! 

Unkn 

1 

1  1 
1 

Unkn  |  Unkn  I 

1  1 

1  I 

1  1  1 

1  i 

1  1 

1  I 

1  1 

1  1 

1  1 

I 
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atmospheric  phenomena  suhusies 


THIS  PART  SLJMMAA I  ZES  S»ECIF1ED  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  1M  CATEGORIES  AG  FOLLOWS : 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  Of  THUNDERSTORMS,  TORADOES,  AMO  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NCr  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOU,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  RAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOU  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
NOME  THAN  ONE  TYPE  Of  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY . 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AMD/OR  HAZE:  SMOKE ,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

■LOWING  SNOU:  ALL  REPORTS  OF  (LOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED . 

DUST  ANO/OR  SAW:  DUST,  SANO,  BLOWING  DUST,  8LOW1NC  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BlOWInC  SPRAY:  THE  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION"  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BlCUING 
SPRAT,  IF  ANO  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUuES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  M*Y  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SLM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  1H  THIS  CATEGORY. 


SPEC  I  F  I  £0  PHENOMENA- -PERCENT  OCCURRENCE  FEEOUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREOUEXCY  (POF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN.  THE  DATA  HAS  TAKEN  FROM  HOUTLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  IT  EIGHT  3-HOUR  STAMCAJEO  TIME  PERIODS  FOR  EACh  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ACL  YEARS  ANO  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ANO  ALL  HOURS  COMBINED). 
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SPECIFIED  PHENOMENA*  -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  CPOF). 

THIS  TABLE  IS  THE  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PROOUCED  FROM  SLRNA.ARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SLtMAAIZEC  HONTHLT  AJC  A1INUAUY  FOP  ALL  YC.ARS  CCTABINED. 

THUNDERSTORMS- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TAiLE  GIVE*  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNOERSTORHS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SLMtAR! ZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  In  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOKNA  VS  WIND  DIRECT  ION- -PERCEHT  OCCURREHCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OF  NORTH  FOR  ALL  HOURS  AMO  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  8T  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


MOTE  1:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TINE.  KETAR  ANO  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FCRHS  10/1QA)  ANO  TRANSMIT  LONGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  HETAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1068,  BUT  STNORTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  19TO,  HETAR 
tTATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAJHPLE.  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  ANO  HAZE,  ONLY  THE  RAIH  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIH  AS  AN  OBSTRUCTION. 

therefore,  the  obstruction  tc  vision  cano  to  a  lesser  extent,  precipitation) 

SUMMARIES  FOR  NCTAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARE  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2:  FOREIGN  HETAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  “.0“  IN  ANT  SUWAARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  A;  DURING  PART  T.NE  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  NCI  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  UEECENC  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A  -  1  3 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  AlHt VILLI  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OOSERVATIONS 


STATION  NUMUR:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTCl  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORDS  MAY  60  •  APR  90 
MONTHS  JAN 


TSTMS  LIQUID  FREEZ  FROZEN  HAIL 

PRECIP  PRECIP  PREC1P 


PRECIP 


FOG  SMOKE  SLOWING  DUST 


ALL 

OSST 

TO  VSN 


TOTAL 
NO.  OF 

OM 


MONTHS  FES 


A  •  2  •  1 


6.9 
11.5 
.1  14.3 

.2  16.5 

.3  12.3 

.7  9.7 

.3  7.4 


USAFtTAC/OI'90/m  PARK  U 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Or  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR 


HOURS 

(LST) 

|  TST** 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

(/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

(/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  Of 
ONS 

00-02 

2.7 

2.9 

5.6 

.8 

6.4 

591 

03-05 

1.0 

2.9 

3.9 

2.0 

.1 

.1 

6.2 

693 

06-08 

2.3 

3.6 

5.9 

2.5 

.3 

.1 

8.8 

1466 

09-11 

.1 

1.8 

4.1 

5.9 

1.8 

,1 

2 

8.0 

1519 

12*16 

2.1 

4.1 

.1 

6.2 

1.4 

.1 

.1 

.9 

8.6 

1473 

15-17 

.3 

2.6 

4.0 

6.6 

1.0 

.1 

.1 

.9 

8.6 

1206 

18-20 

2.4 

3.2 

5.6 

.8 

.3 

2.3 

9.0 

744 

21-23 

3.2 

3.1 

6.3 

1.5 

.8 

.3 

9.0 

590 

ALL 

HOURS 

.1 

1 

2.2 

3.6 

.0 

5.9 

1.6 

.0 

.2 

.6 

8.2 

8282 

MONTH: 

APR 

00-02 

4.8 

1.9 

6.7 

.4 

.4 

.7 

8.1 

540 

03-05 

3.5 

2.4 

5.9 

.1 

.1 

6.2 

744 

06-08 

.1 

4.0 

3.3 

7.2 

1.3 

.1 

.1 

8.7 

1438 

09-11 

3.7 

3.4 

7.1 

1.3 

.1 

.3 

8.8 

1483 

12- U 

.6 

5.0 

3.6 

8.6 

1.0 

.8 

10.5 

1443 

15-17 

.3 

5.0 

1.8 

6.8 

1.1 

2.0 

9.9 

1101 

18-20 

1.1 

6.1 

2.6 

8.8 

1.7 

1.9 

12.4 

720 

21-23 

4.6 

1.9 

6.5 

2.0 

8.5 

540 

ALL 

HOURS 

.2 

4.5 

2.8 

7.3 

1.1 

.0 

.0 

.7 

9.3 

8009 

A  •  2  *  2 
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OK KATINS  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

UtAflTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110 

STATION  NAME:  DUGUAY 
LST  TO  UTC:  ♦  7 

PROVING  GROUNDS  UT 

PER 100  OF  RECORD:  MAY  60 
MONTH:  NAY 

-  APR  90 

HOURS 

(1ST) 

|  T>TNS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 
PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG  SMOKE 
(/OR 
HAZE 

SLOWING 

SNOW 

DUST 

(/OR 

SAND 

ALL 

0B8T 

TO  VSN 

TOTAL 

MO.  OF 
OSS 

00-02 

3.1 

.5 

3.5 

.3 

3.8 

651 

03-03 

.1 

2.4 

.5 

2.9 

.2 

3.1 

873 

06-00 

3.9 

.6 

4.5 

.3 

4.8 

1528 

09-11 

.2 

4.5 

.5 

4.9 

.5 

.1 

5.4 

1524 

12-14 

1.2 

4.4 

.6  .1 

5.1 

.2 

.2 

5.5 

1461 

15-17 

2.4 

5.1 

.5 

5.5 

.2 

.9 

6.6 

1101 

10-20 

1.8 

5.5 

.5 

6.0 

1.1 

7.0 

837 

21-23 

4.5 

.2 

4.6 

.9 

5.5 

651 

ALL 

HOURS 

.7 

4.2 

.5  .0 

4.7 

.2 

.4 

5.3 

8626 

MONTH: 

JUN 

00-02 

.6 

4.1 

4.1 

.2 

.2 

4.4 

630 

03-03 

.1 

4.2 

r 

4.2 

.2 

4.5 

853 

06-00 

.2 

3.3 

i 

.1 

3.4 

.5 

.1 

4.0 

1500 

09-11 

.3 

3.1 

3.1 

.2 

3.3 

1505 

12-14 

2.0 

3.9 

3.9 

.1 

.1 

4.0 

1437 

15-17 

3.8 

5.2 

5.2 

.2 

.7 

6.1 

1067 

18-20 

2.5 

5.1 

5.1 

.1 

.2 

5.4 

810 

21-23 

.3 

3.0 

3.0 

3.0 

630 

ALL 

HOURS 

1.2 

3.9 

.0 

3.9 

.2  .0 

.1 

4.3 

8432 

A  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110 

STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  ♦  7 

PERIOD  OF  RECORO 
MONTH:  JUL 

:  HAY  60 

-  APR  90 

HOURS 

(LST) 

|  TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 
PRECIP 

ALL  FOG 

PRECIP 

SMOKE 

A/OR 

HAZE 

BLOWING  DUST 
SNOW  A/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

CSS 

66-02 

.9 

.9 

.9 

651 

03-05 

.1 

1.3 

1.3 

1.3 

850 

06-08 

.3 

.8 

.8 

.8 

1468 

09-11 

.1 

.9 

.9 

.9 

1486 

12-14 

1.3 

1.8 

1.8 

1.8 

1412 

15-17 

3.9 

2.6 

2.6 

.1 

2.7 

1074 

18-20 

2.7 

3.1 

3.1 

3.1 

837 

21-23 

1.2 

1.5 

1.5 

1.5 

651 

ALL 

HOURS 

1.2 

1.6 

1.6 

.0 

1.6 

8429 

MONTH:  AUG 


00-02 

1.2 

2.6 

2.6 

2.0 

651 

03-05 

.8 

1.6 

1.6 

1.6 

850 

06-08 

.7 

1.1 

1.1 

.1 

1.2 

1477 

09-11 

.1 

1.2 

1.2 

1.2 

1496 

12-14 

1.2 

1.4 

1.4 

.1 

1.5 

1428 

15-17 

4.9 

3.2 

3.2 

3.2 

1076 

18-20 

5.6 

4.4 

4.4 

.5 

4.9 

810 

21-23 

2.6 

3.7 

3.7 

3.7 

651 

ALL 

HOURS 

1.9 

2.1 

2.1 

.1 

2.2 

8439 

A  •  2  •  4 
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OPOATINR  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

UOAFITAC,  AONEVILLE  MC  FROM  HOURLY  OSSCRVAT I ONI 


STATION  NUNMRl 

6901 10 

STATION  NAMCl  DUGUAY 
LOT  TO  UTC:  ♦  7 

PROVING  GROUNDS  UT 

PERIOD  OF  RECORD i  MAY 
MONTH:  SEP 

60  •  APR 

HOURS 

UST> 

|  TOTHS 

LIQUID 

PRCC1P 

FRCCZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 
PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

t/OR 

HAZE 

BLOWING  DUST 
SNOW  t/OR 
SAND 

ALL 

0S8T 

TO  VSN 

TOTAL 
HO.  OF 

OSS 

00*02 

.0 

1.7 

1.7 

1.7 

630 

03-05 

1.7 

2.9 

2.9 

2.9 

814 

00-00 

.9 

3.1 

3.1 

.1 

.1 

3.3 

1392 

00-11 

.4 

3.1 

3.1 

.1 

3.2 

1394 

12*14 

1.2 

3.1 

3.1 

.1 

3.1 

1334 

1J-1T 

2.3 

2.3 

2.3 

.1 

2.6 

1013 

10*20 

.0 

2.3 

2.3 

.3 

2.6 

780 

21*23 

.0 

2.2 

2.2 

.3 

2.3 

630 

ALL 

HOURS 

1.1 

2.7 

2.7 

.0 

.1 

2.9 

7987 

MONTH:  OCT 

00-02 

.4 

3.4 

3.4 

.2 

3.5 

651 

03-03 

1.0 

.2 

2.1 

.5 

2.6 

823 

04*00 

.2 

3.2 

.6 

3.7 

1.2 

.1 

5.0 

1451 

00-11 

.1 

2.7 

.7 

3.4 

.0 

4.1 

1450 

12*14 

1 

3.1 

.0  .1 

3.9 

.9 

.4 

5.2 

1395 

13-17 

3.0 

.1 

3.9 

.0 

.5 

5.0 

1077 

10-20 

.1 

2.0 

.5 

3.3 

.2 

3.6 

813 

21-23 

2.3 

.3 

2.0 

.2 

2.0 

651 

ALL 

HOURS. 

2.9 

.5  .0 

3.4 

.7 

.1 

4.2 

8311 

A  -  2  •  5 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  ORSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  *  APR  90 
MONTH:  NOV 


USAFtTAC/DS'WM*  PMt  ID 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OtSERVATIONS 

STATION  NUMSER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  HOURS:  ALL 


MONTH 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SANO 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

oes 

JAN 

.9 

.2 

5.4 

6.6 

8.6 

.5 

.2 

.3 

16.1 

8329 

FES 

.1 

2.4 

4.3 

6.7 

4.2 

.3 

.1 

.2 

11.5 

7601 

MAR 

.1 

2.2 

3.6 

.0 

5.9 

1.6 

.0 

.2 

.6 

8.2 

8282 

APR 

.2 

4.5 

2.8 

7.3 

1.1 

.0 

.0 

.7 

9.3 

8009 

MAY 

.7 

4.2 

.5 

.0 

4.7 

.2 

.4 

5.3 

8626 

JUN 

1.2 

3.9 

.0 

3.9 

.2 

.0 

.1 

4.3 

8432 

JUL 

1.2 

1.6 

1.6 

.0 

1.6 

8429 

AUG 

1.9 

2.1 

2.1 

.1 

2.2 

8439 

SEP 

1.1 

2.7 

2.7 

.0 

.1 

2.9 

7987 

OCT 

.3 

2.9 

.5 

.0 

3.4 

.7 

.1 

4.2 

8311 

NOV 

.0 

2.8 

.0 

2.4 

5.2 

2.0 

.1 

.1 

7.4 

7827 

DEC 

.1 

1.8 

.0 

7.0 

8.8 

12.2 

.7 

.0 

.1 

21.9 

7857 

ANNUAL 

.6 

2.7 

.0 

2.2 

.0 

4.9 

2.5 

.1 

.0 

.2 

7.8 

98129 

A  -  2  •  7 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER!  690110 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  ATM08PHERIC  PHENOMENA 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NAME!  DOOWAY  PROVING  GROUNDS  UT 
LSI  10  UTCl  *07 


PERIOO  OF  RE  CORO:  4917-7606, 8407  9004 
MONTH:  ALL  HUUKb:  ALL 


MONTH 

. | 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

fog' 

SMOKE 

t/OR 

HAZE 

BLOWING 

SHOW 

DUST 

t/OR 

sand 

ALL 

08  ST 

TO  VSN 

TOTAL 
NO.  or 
OBS 

JAN 

.2 

9.5 

1.4 

25.5 

.1 

31.0 

18.3 

1.9 

1.4 

.5 

37.7 

860 

FEB 

.4 

13.5 

.3 

21.9 

.5 

30.7 

14.4 

1.8 

1.1 

.4 

35.3 

787 

MAR 

.7 

18.6 

19.7 

.6 

30.7 

7.3 

.2 

1.4 

1.1 

31.8 

849 

APR 

2.4 

24.5 

10.9 

.8 

29.7 

5.6 

.1 

.2 

1.7 

30.7 

824 

HAY 

7.7 

27.9 

2.0 

1.2 

28.2 

1.6 

.6 

1.4 

29.5 

804 

JUN 

7.2 

21.6 

1.2 

21.6 

1.1 

.1 

.2 

21.8 

816 

JUL 

11.9 

17.7 

.1 

17.7 

.1 

.1 

18.0 

824 

AUG 

13.1 

19.6 

« 

.1 

19.6 

.1 

.6 

20.1 

846 

SEP 

5.9 

S  16.6 

.3 

.6 

16.6 

.6 

.4 

.5 

17.2 

793 

OCT 

2.8 

14.3 

2.9 

.6 

15.2 

2.9 

.5 

15.7 

820 

NOV 

.6 

13.2 

11.7 

.3 

21.3 

8.0 

.4 

.6 

24.8 

778 

DEC 

.5 

12.2 

.4 

25.7 

.4 

34.1 

24.1 

1.8 

1.0 

.1 

45.1 

812 

ANNUAL 

4.5 

17.4 

.2 

10.1 

.6 

24.8 

7.0 

.6 

.4 

.6 

27.3 

9813 

A  -  3  -  1 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  THUNDERSTORMS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 
L8T  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


HOURS 
(LST)  1 

j  JAN 

mm 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

00-02 

.6 

i.2 

.8 

.6 

.3 

OS-OS 

.1 

.1 

.1 

.8 

1.7 

06-00 

.1 

.2 

.3 

.7 

.9 

.2 

.2 

09-11 

.1 

.2 

.3 

.1 

.1 

.4 

.1 

.1 

12-14 

.4 

1.2 

2.0 

1.3 

1.2 

1.2 

.9 

15-17 

.4 

.3 

.3 

2.4 

3.8 

3.9 

4.9 

2.5 

.5 

18-20 

1.1 

1.8 

2.S 

2.7 

5.6 

.8 

.1 

21-23 

.3 

1.2 

2.6 

.8 

.2 

ALL 

HOURS 

.1 

.1 

.2 

.7 

1.2 

1.2 

1.9 

1.1 

.3 

.0 

.1 

TOTAL  1 
OBS  I 

|  8329 

7601 

8282 

800C 

8626 

8432 

8429 

8439 

7987 

8311 

7827 

7857 

A  *  A  *  1 
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OPERA T I MC  LOCAT ION  “A“ 
USAfETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENT  ACE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECT  ION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  690110  STATION  HAKE :  OUOUAT  PROVING  GROUNDS  UT 
LST  TO  UTC :  *7 


PERIOD  Of  RECORD:  MAT  60  -  APR  90 
MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  | 

CALM 

VARIABLE 

360  •  119 

120  •  189 

190  -  299 

300  ■  359 

*.0  of  oes 

TSTKS 

LIQUID 

PRECIP 

S.l 

17.7 

40.5 

22.8 

13.9 

79 

FREEZING 

PRECIP 

JJ.3 

22.2 

22.2 

22.2 

13 

FR02EH 

PRECIP 

|  16.0 

16.6 

20.1 

25.4 

2'  .9 

457 

FOG 

27.6 

13.4 

14.9 

24.2 

20.0 

711 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

25.8 

14.8 

16.4 

23.5 

19.5 

493 

TOTAL  oes 

2008 

0 

1409 

2492 

1472 

938 

0 

8319 

HONTN:  *EB 

HOURS.  ALL 

TSTNS 

1 

50.0 

50.0 

S 

LIQUID 

PRfcLlH 

|  13. A 

i 

22.3 

26.3 

22.3 

15.6 

179 

FREEZINC 

PRECIP 

1 

FROZEN 

PRECIP 

|  18.2 

1 

19.7 

14.5 

17.9 

29.7 

330 

FOG 

?5.2 

12.3 

19.2 

22.7 

20.5 

317 

FOG  WITH  uiS 
GE  1/2  MILES 

23  4 

1 

12.6 

15.7 

2*.8 

23.2 

254 

total  oes 

I  1497 

0 

1479 

2122 

1290 

i  taa 

0 

759  2 

A  5  ■  1 
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r 
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OPERATING  LOCATION  »A“ 
USAFETAC,  AINCVILLC  NC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATN08PMERIC  PHENOMENA 

VERSUS  UINO  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

•TAT ION  NUMBER:  690110 

STATION  NAME*  DUOWAY 
LST  TO  UTC:  ♦  7 

PROVING  QROUNOS  UT 

PERIOD  OF  RECORD:  NAT  60 
HONTNt  HAS  HOURS:  ALL 

-  APR  90 

• 

PHENOMENA 

|  CALN 

VARIABLE  360-119 

120  •  189 

190  -  299 

300  •  359 

NO  OF  ORS 

TSTHI 

80.0 

20.0 

5 

LIQUID 

PRECIP 

13.2 

17.0 

17.0 

21.4 

31.3 

182 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

8.9 

22.1 

8.9 

22.8 

37.3 

303 

- 

FOG 

19.8 

15.3 

10.7 

16.8 

37.4 

131 

FOG  UITH  VI 8 
GE  1/2  NILES 

22.1 

16.3 

8.7 

16.3 

36.5 

104 

- 

TOTAL  OSS  1 

iioi 

0  1784 

2214 

1690 

1480  0 

8271 

MONTH:  APR 

HOURS:  ALL 

TSTNS 

10.5 

15.8 

63.2 

10.5 

19 

LIQUID 

PRECIP 

5.0 

21.4 

22.6 

24.0 

27.0 

359 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

7.6 

8.9 

10.7 

32.4 

40.4 

€ 

FOG 

10.9 

8.7 

10.9 

39.1 

30.4 

92 

FOG  UITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

10.9 

8.7 

10.9 

39.1 

30.4 

92 

TOTAL  OSS  | 

i  824 

0 

1552 

2146 

2006 

1477 

0 

8005 

A  -  5  •  2 
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OPERATING  LOCATION  «*“ 
USAFET.AC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WING  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110 


STATION  NAME :  DUGUAY  PROVING  WCAINOS  UT 


PERICO  OF  RECORD:  KAY  60  -  APR  90 


LST  TO  UTC: 

♦  7 

MONTH:  KAY 

HOURS:  All 

PHENOMENA  | 

CALN 

variable 

360-119 

120  -  189 

190  •  299 

300  •  359 

NO  OF  06S 

TSTHS 

36.5 

7.9 

33.3 

22.2 

63 

LIQUID 

PRECIP 

5.0 

20.2 

16.3 

32.3 

26.2 

3*2 

FttEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRfCiP 

2.; 

7.3 

9.8 

39.0 

41.5 

41 

FOG 

5.6 

5.6 

44.4 

22.2 

22.2 

18 

FOG  WITH  VIS 

GE  1/2  NILES  | 

6.3 

6.3 

*3.8 

18.8 

25.0 

16 

TOTAL  DBS  | 

1118 

0 

1708 

2107 

2270 

1420 

0 

8623 

MONTH:  JUN 

HQUP.S :  ALL 

TSTHS 

1  .9 

21.5 

14. C 

*0.2 

22.4 

107 

LIQUID 

PUCIP 

1  <>■? 

i 

2G.9 

17.5 

27.0 

24.8 

326 

FREEZING 

PREC1P 

1 

! 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

|  11.8 

17.6 

17.6 

23.5 

29.4 

17 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  HILES 

J  12.5 

18.5 

18.8 

18.8 

31.3 

16 

TOTAL  06S 

|  1095 

0 

1636 

'998 

2174 

1524 

0 

8*27 

A  -  5  •  5 
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OPERATING  LOCATION  “A“ 
UttFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREOUENCY  Of  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WING  DIRECTION  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  690110 


STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 


PER  100  OF  RECORD:  HAY  60  •  APR  90 


LST  TO  UTC: 

♦  7 

MONTH:  JUL 

HOURS:  ALL 

PHENOMENA 

CALH 

VARIABLE 

360  ■  119 

120  -  189 

190  -  299 

300  -  359 

ko  Of  oes 

TSTKS 

3.0 

26.3 

18.2 

32.3 

20.2 

99 

LIQUID 

PtECIP 

7.3 

32.3 

29.8 

19.4 

11.3 

'l  . 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

Pf.ECIP 

FOG 

FOC  WITH  VIS 
GE  1/2  NILES 

TOTAL  ons 

1163 

0 

1625 

2471 

2150 

9*8 

0 

8427 

MONTH:  AUG 

KOURS:  ALL 

TITNS 

1.5 

30.0 

20.0 

26.3 

21  .9 

160 

LIQUID 

PRECIS 

5.3 

27. 1 

27.1 

27.6 

12.9 

’70 

FREEZING 

PRECIP 

FRC2EN 

PRECIP 

FOC 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  NILES 

total  oes 

1237 

0 

1607 

2*43 

2066 

1060 

0 

8433 

AS-  A 
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OPERATING  LOCAT  ION  »*“  PERCENTAGE  FtfOUENCr  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEV11LF  *C  VERSUS  WIND  DIRECTION  FRCH  HOURLY  06SERVA7  I  CM  S 


STATION  NUMBER:  690110 

STATIC*  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  DUGUAY 

♦  7 

PROVING  GROUNDS 

UT 

PER  100  OF  RECORD:  KAY  60  •  APR  90 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 

PHENOMENA  | 

CAIN 

VARIABLE 

160  •  119 

120  -  189 

190  -  299 

300  ■  359 

HO  OF  08S 

TSTHS  j 

20.0 

38.9 

30.0 

11.1 

90 

LIQUID 

PRECIP 

6.6 

34 .0 

25.5 

19.3 

14.6 

212 

FREEZING 

PkECIP 

FROZEN  | 

PRECIP  | 

FOG 

100.0 

2 

FOG  WITH  VIS  | 
GE  1/2  HI'.ES  | 

100.0 

2 

TOTAL  CBS 

|  1265 

0 

1541 

2165 

1798 

l  1 13 

0  7952 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

TSTHS 

j  7.1 

21.4 

17.9 

17.9 

35.7 

28 

LIQUID 

PRECIP 

|  12.9 

25.3 

19.1 

18.7 

24.1 

241 

FRFEZING 

PREC I P 

rROZEN 

PRECIP 

2.6 

10.5 

7.9 

18.4 

60.5 

38 

FOG 

9.1 

10.9 

25.5 

27.3 

27.3 

55 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  HUES 

10.6 

8.5 

19.1 

31.9 

29.8 

L  7 

TOTAL  06S 

|  1689 

0 

1505 

2338 

1531 

0  8307 

A  •  5  ■  5 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHNOMEHA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER100  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE 

360  •  119 

120  •  189 

190  •  299 

300  •  359 

HO  OF  OBS 

TSTM8 

100.0 

2 

LIQUID 

PRECIP 

8.5 

18.8 

35.9 

21.5 

15.2 

223 

FREEZING 

PRECIP 

100.0 

1 

FROZEN 

PRECIP 

9.2 

18.9 

5.9 

35.1 

30.8 

185 

FOG 

26. A 

17.0 

18.2 

24.5 

13.8 

159 

FOG  U1TM  VIS 
GE  1/2  MILES 

22.4 

18.4 

18.4 

24.8 

16.0 

125 

TOTAL  OSS  | 

|  1670 

0 

1376 

2414 

1372 

990 

6 

7822 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

ioo.o 

4 

LIQUID 

PRECIP 

17.9 

18.6 

27.6 

15.2 

20.7 

145 

FREEZING 

PRECIP 

66.7 

33.3 

3 

FROZEN 

PRECIP 

31.4 

12.4 

9.9 

25.0 

21.2 

547 

FOG 

40.2 

17.4 

16.5 

15.1 

10.8 

961 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

!  41 .6 

i 

15.6 

15.7 

15.9 

11.2 

712 

TOTAL  OBS 

|  2111 

0 

1314 

2129 

1400 

899 

0 

7853 

A  •  5  *  6 
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Oft  RAT  IMG  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCES  Of  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  DUGUAY 
♦  7 

PROVING  GROUNDS 

UT 

PER  ICC  OF  RECORD: 
MONTHS:  ALL 

HAY  60  •  APR  90 

PHENOMENA  | 

[  CwLN 

VARIABLE 

360  -  119 

120  -  189 

190  -  299 

300  •  359 

NO  OF  06S 

TSTKS 

1.7 

26.2 

19.6 

32.0 

20.5 

581 

LIQUID 

PftEC'P 

!  s- 

i 

23.1 

23.4 

21.6 

21.4 

2602 

FREEZING 

PRECIP 

31.8 

IS. 2 

27.3 

22.7 

22 

FROZEN 

PRECIP 

17.3 

15.9 

12.4 

25.5 

28.9 

2126 

FOC 

30.4 

14.9 

16.4 

20.7 

17.6 

2463 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  H'LES 

&.7 

l 

14.7 

15.8 

21.3 

18.5 

1861 

TOTAL  08$ 

|  16&80 

0 

18556 

27039 

21269 

14317 

0  98061 

A  5  7 
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PART  B 


PRECIPITATION,  SNOWFALt,  SNOW  DEPTH  SURBUUUES 
ALL  TABLES  IN  PART  B  ARE  CREATED  FROM  SGRWARY  OF  DAT  [SOO)  DATA. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY . 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUMMARIZED  FOR  ALL  YFARS 

COMBINED.  ..-NHARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERCENT  OF  LAYS  WiTH  NO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OF  DATS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AN  OBSERVATION 
COLt'T.  A  VALUE  OF  ".C"  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

MONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECT i VELT . 

ThCY  ARE  SUMMARIZED  BY  MONTH  fCS  ALL  TEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOT At  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  <*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAN  90X  Of  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AwC/OR  1NC0MP1ETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MONTHS/YEARS  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  NOTE:  LEAST  AMOUNTS  ARE  DERIVED  FROM  COMPLETE 
•ONTHS/YEARS  ONLY.  “.00"  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  n.O"  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  ’HE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  “ONIH  AND  THE  TOTAL  NUMBE )  OF  AVA I  i.ABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AJtf.  YtuR .  AN  ASTERISK  (*>  INDICATES  A  «CNTh  FC*  WHICH 
CESS  THAN  VOX  OF  OATA  ARE  AVAILABLE .  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  TEAR(S)  WITH  ONE 
OR  'MORE  HISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  ".00"  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
".0“  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AMO  "0"  MEANS  NO  SNOW  DEPT, I  FOR  THE  MONTH. 

SHOWFAuL/SNOW  OE^TH- -FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  YEAS. 

THIS  SUMMARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNOW 
DEPTH  FOR  THE  SNOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY ,  THE 
SNOW-YEAP  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
TIE  DATA  8Y  SNOW-YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
COLUMN  69  OF  AWS  FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AC  EITHER  A  TRuCE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  ".0“  OR  " TRACE"  DEFIES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUMN  70  OF  AWS  FORM  10/10A 
( On  EQU'VALENT)  DEFINES  I  HE  FIRST  (OK  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOw  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONS iCERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  7NE  GIVEN  POR . 
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OPERATING  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUNSER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERICO  OF  RECORD:  4306-4601, 4912-7606,8*07-900* 

LST  TO  UTC:  +07  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS  | 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONE 

66.7 

66.1 

64.0 

65.0 

68.5 

74.2 

79.0 

76.0 

81.3 

80.4 

75.9 

63.6 

71.8 

TRACE 

17.1 

17.1 

18.7 

15.0 

14.2 

11.7 

9.4 

12.3 

7.8 

6.5 

9.9 

18.6 

13.2 

.01 

1.6 

2.4 

2.0 

1.9 

2.4 

1.8 

2.0 

1.1 

1.7 

.7 

2.0 

2.0 

1.8 

.02-. 05 

5.6 

6.2 

5.5 

5.2 

4.6 

3.7 

4.1 

4.2 

2.8 

3.7 

3.6 

5.6 

4.6 

.06-. 10 

4.1 

3.1 

3.2 

4.3 

3.1 

2.0 

2.0 

1.6 

1.9 

3.2 

2.5 

4.8 

3.0 

.11-. 25 

3.5 

2.7 

4.8 

4.9 

4.3 

3.6 

2.2 

2.5 

1.7 

2.7 

3.8 

3.4 

3.3 

.26-.50 

1.2 

1.7 

1.2 

3.1 

2.1 

1.9 

.7 

2.0 

1.8 

2.0 

2.1 

1.9 

1.8 

.51-1.00 

.3 

.8 

.5 

.6 

.8 

1.0 

.7 

.4 

.8 

.8 

.2 

.1 

.6 

1.01-2.50 

.1 

.1 

.1 

.0 

2.51-5.00 

.1 

.0 

5.01-10.00 

10.01-20.00 

OVER  20.00 
. 1 

DAYS  WITH 

MEAS  AMTS  | 

16.2 

16.8 

17.3 

19.9 

17.3 

14.1 

11.6 

11.7 

10.9 

13.1 

14.2 

17.8 

15.1 

TOTAL  NO.  OF 

OBSERVATIONS 

952 

844 

911 

884 

867 

892 

916 

938 

881 

913 

867 

892 

10757 
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OPERAT !  MG  LOCATION  'A'  TOTAL  MONTHLY  PRECIP.  .'AT  ION  COUNTS  IN  1NCKE« 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NL1MMR:  690110  STATION  NAME:  E/OCWAY  PROV1NO  ORCOKDS  UT  PER  100  OF  SECOND  :  4306- 4601 ,4912-7606, 8407-9004 


LST  TO  UTC 

:  *07 

MONTH :  ALL 

HOURS 

:  All 

YEAR  | 

1  . 

JAN 

FEB 

MAR 

AM 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

43  I 

TRACE* 

.27 

.30 

.13 

1.39 

.37 

1  .03 

3.49* 

44 

.43 

.47 

1.11 

1.75 

1.03 

1.24 

.09 

TRACE 

.47 

.15 

.34 

.37 

-.55 

-»5  ! 

.03 

.62 

1.03 

.33 

.26 

2.46 

.08 

.89 

.25 

.80 

.75 

.07* 

46 

1 

! 

.27 

07* 

49 

1 

1 

.30* 

.30- 

50 

.31 

.24 

.37 

.31 

.02 

.95 

.56 

1.36 

.44 

h.56* 

51 

1 

1.03 

.30 

.35 

.94 

.42 

.25 

.68 

.48 

.10 

.32 

.75 

1.42 

7.04 

52 

i 

1.37 

.06 

4.86 

1.33 

.67 

.51 

.03 

.0- 

.00 

-CO 

.55 

.20 

9.62 

53 

.52 

.01 

.14 

.95 

.25 

.29 

1.14 

.41 

TTACE 

.22 

.05 

.33 

4.31 

54 

.22 

.34 

1.19 

.09 

.21 

.4 1 

.12 

•  O'- 

.23 

.58 

.58 

.24 

4 . 26 

55 

.55 

1 .38 

.02 

.25 

.53 

.79 

,32 

1.36 

.68 

.70 

.33 

.41 

7.37 

56 

1 

1 

1.07 

.75 

TRACE 

.33 

.97 

.04 

.21 

TRACE 

.  1  1 

.68 

.03 

.39 

4. 58 

57 

i 

.87 

.01 

.30 

.81 

2.17 

.66 

.<•3 

.54 

.10 

.60 

.18 

6.98 

58 

i 

.  14 

1  .  14 

.92 

.15 

.25 

.00 

.06 

.80 

.08 

TRACE 

.60 

.12 

4.26 

59 

i 

.51 

.65 

.22 

.80 

1 .02 

.46 

.47 

.85 

.76 

.02 

TNACE 

.86 

6.62 

60 

i 

.54 

.88 

.65 

.15 

.25 

.04 

.26 

.30 

.16 

.27 

.60 

.32 

4 , 62 

61 

i 

TRACE 

.20 

.48 

.24 

.39 

trace 

.91 

1.32 

2.00 

1  .34 

.48 

.->8 

7.84 

62 

.53 

.89 

.81 

.62 

.99 

.62 

.33 

TRACE 

.08 

.04 

.15 

.02 

5.88 

63 

.26 

.62 

.80 

1.95 

.10 

1.79 

TRACE 

.49 

.93 

.33 

1  .48 

.32 

9.07 

64 

.19 

.21 

.56 

1  .6* 

1.24 

1.82 

.11 

.12 

TRACE 

.  16 

.62 

1.60 

8.27 

65 

.44 

.46 

.34 

.77 

1  .41 

.86 

.55 

1.43 

1.67 

•  »2 

.42 

.53 

9.30 

66 

i 

i 

.28 

.34 

.17 

.17 

.44 

TRACE 

.02 

TRACE 

.25 

.25 

1.11 

3.27 

67 

.82 

.02 

.17 

.83 

1  .12 

2.22 

.07 

.08 

.77 

.86 

.56 

.72 

3.29 

68 

.02 

1.19 

1.16 

1.29 

.66 

1.11 

1.22 

1.79 

.13 

.93 

.28 

1.47 

11.25 

69 

i 

.55 

1.35 

.16 

1.09 

.04 

.79 

.28 

.50* 

.  09* 

1.08* 

.  16* 

.20* 

6.27* 

70 

i 

.07* 

.60* 

.11* 

.73* 

.11* 

.64* 

1  68* 

.42* 

.01* 

.40* 

.25* 

.39* 

5.44* 

71 

i 

i 

.62* 

.95* 

.10* 

1.49* 

.84* 

1.01* 

.00* 

.50* 

1.29* 

1.36* 

.55* 

.31* 

9.02* 

72 

.10* 

.17* 

.  11* 

.64* 

.02* 

.10* 

.01* 

.28* 

1.29* 

1.22* 

1.00* 

.30* 

5.24* 

73 

.63* 

.50* 

1  .">0* 

1  .04* 

.  48* 

.16* 

.27* 

.07* 

.17* 

TRACE* 

1.09* 

TRACE’ 

5.91* 

74 

i 

.77* 

.07* 

.04* 

1 .01* 

.30* 

.00* 

.  17* 

.06* 

.00* 

.74* 

.55* 

.17* 

3.88* 

75 

i 

.27* 

.03* 

1  .  1'* 

.47* 

1.08* 

.34* 

.86* 

.45* 

.  16* 

.82* 

.23* 

.72* 

6.53* 
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OR£*ATI«  LOCATION  'A'  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 


U1AFETAC,  ASHEVILLE  HC 

STATIC*  *UM€R:  690110 

STATIC#  RAKE: 
LST  TO  UT 

FRO*  TjmA »y 

CUGVAY  PROVING  GROUNDS  UT 
C:  *07 

OF  DAT 

DATA 

PERICO  OF  RECORD:  sJ06 
MONTH:  ALL 

-4601,4' 

HOURS 

12-7606, 
:  ALL 

,840  -'004 

YEA* 

1 

.  |  .  . 

JAN 

Fta 

KAR 

APR 

KAY 

JUN 

will 

A LG 

SEP 

OCT 

KN 

DEC 

ANNUAL 

76 

\ 

.06* 

.96* 

.16* 

.81* 

.96* 

TRACE* 

2.95* 

64 

1 

1 

.75* 

.02* 

.39* 

1  . 16* 

85 

1 

.40*  TRACE* 

.86* 

.04* 

.39* 

.57* 

.11* 

.15* 

.93* 

.87* 

.23* 

.24* 

4.79* 

86 

1 

1 

.11* 

,a9* 

.51* 

1.50* 

1.41* 

.43* 

3s* 

.93* 

.  68* 

.24* 

.  li* 

TRACE* 

6.99* 

87 

i 

.77* 

.15* 

.03* 

TRACE* 

.65* 

.23* 

.72* 

.27* 

,15* 

2.97* 

88 

i 

.85* 

.0/* 

.44* 

.32* 

.06* 

.04* 

.03* 

TRACE* 

1.05* 

.26* 

.73* 

.27* 

4. 1C* 

89 

i 

.12* 

.19* 

.18* 

.02* 

.75* 

.09* 

.09* 

.21* 

.97* 

.70* 

TRACE* 

.02* 

3.3n» 

90 

i 

.  14* 

.09* 

.43* 

.05* 

.71* 

I 


I 


LEAST  | 

TRACE 

.Cl 

RACE 

.09 

.04 

.00 

TRACE 

TRACE 

.00 

.00 

TRACE 

.02 

3.27 

1 

GREATEST  J 

1.37 

1.38 

4.86 

1.95 

2.37 

2.46 

’  .68 

1.79 

2.00 

1.39 

1  .48 

1  .60 

1 1  .25 

1 

KEAN  | 

,s3 

.55 

.73 

.80 

.70 

.76 

.35 

.51 

. 

.50 

.51 

.60 

6.86 

1 

MEDIAN  | 

.-8 

.47 

.48 

.80 

.53 

.57 

.27 

.36 

.  16 

.38 

.52 

.41 

7.04 

i 

so  | 

.357 

.433  1 

.023 

.555 

.560 

.733 

.347 

.551 

.549 

.405 

.368 

.469 

2.207 

TOTAL  08S 

952 

844 

911 

884 

867 

892 

916 

938 

381 

913 

867 

892 

10757 

the  greatest  value  of 

4.86 

OCCURRED  ON 

03/52 

note  : 

•THE  VALUE 

IS  BAS 

ED  ON  A 

MONTH 

WITH  LESS 

THAN  COX  OF  THE 

DATA 

AVAILABLE 

TON  THE 

MONTH 

B  -  2  -  2R 
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OPERATING  LOOT  UK  'A'  EXTREME  DAI  LT  FRECIPITAT 1CM  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAT  DATA 

STATION  NLM8ER:  690110  STATION  NAME:  OUGHAY  PROVING  GROUNDS  UT  HER  100  Of  RECORD :  4306-4601 , 4912 -  7606, Sal'7 -TOW 

LSI  TO  UTC:  -*07  MONTH:  ALL  HOURS :  ALL 


TEAR 

|  JAN 

.  1 . 

FES 

MA* 

APR 

NAT 

jun 

JJl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AUWUAi 

*.3 

TRACE* 

.  16 

.16 

.13 

.41 

.34 

.43 

.43* 

A  A 

t  .15 

.43 

.  do 

.57 

.48 

.56 

.09 

TRACE 

.47 

.09 

.12 

.27 

.57 

45 

I  -03 

22 

.34 

.33 

.12 

1.15 

.04 

,  46 

.18 

.30 

.28 

.03* 

1.15* 

H-6 

1 

1 

.09* 

49 

1 

1 

.09* 

.09* 

50 

1  -17 

.10 

.37 

.09 

.02 

.43 

.35 

.41 

.13 

.43* 

51 

\ 

1  >2 

.28 

.19 

.26 

.09 

.  15 

.59 

.25 

.10 

.  18 

.  19 

.54 

.59 

52 

1  .79 

.03 

2 .34 

.43 

.35 

.36 

.02 

.03 

.00 

.00 

.19 

.  10 

2.84 

53 

.35 

.01 

.06 

.52 

.14 

.28 

.68 

.23 

TRACE 

.13 

.03 

.  16 

.63 

54 

.11 

.27 

.27 

.06 

.21 

.33 

.10 

.02 

.10 

.29 

.45 

.11 

.45 

55 

.33 

.51 

.02 

.17 

.21 

.57 

.23 

.57 

.58 

.60 

.  1  4 

.11 

.60 

56 

/  .41 

.30 

TRACE 

.11 

.47 

.04 

.08 

’RACE 

.03 

.37 

.03 

.21 

.47 

57 

1  .26 

.01 

.21 

.30 

.66 

.56 

.13 

.20 

.10 

.07 

.-.0 

.08 

66 

53 

1  -io 

.64 

.48 

.03 

.15 

.00 

.04 

.41 

.05 

trace 

.  2C 

.04 

.84 

59 

j  .27 

.32 

.12 

-48 

.43 

.22 

.42 

.50 

.*1 

.02 

TRACE 

.38 

.50 

60 

.19 

.23 

.30 

.16 

.16 

.02 

.12 

.30 

.08 

.20 

.31 

.22 

.51 

61 

1 

|  TRACE 

.10 

.19 

.17 

.22 

'RACE 

.91 

.71 

1.17 

1.02 

•  46 

.13 

1.17 

62 

.21 

.30 

.34 

.20 

.42 

.33 

.17 

TRACE 

.08 

.79 

.07 

.02 

.79 

63 

1  -22 

.31 

.30 

.81 

.10 

.69 

TRACE 

.40 

.43 

.15 

.95 

.  IS 

.95 

64 

1  .11 

.20 

.19 

.46 

.76 

.59 

.09 

.05 

TRACE 

.10 

33 

,i3 

.76 

65 

|  .18 

.33 

.19 

.24 

.40 

.54 

.  16 

.35 

.89 

.42 

.  j.-i 

.  14 

.89 

66 

1  •  **♦ 

.21 

.12 

.09 

.40 

TRACE 

.01 

TRACE 

.06 

.28 

.  J- 

.27 

.40 

67 

I  -26 

.02 

.10 

.26 

.31 

.51 

.02 

.03 

.56 

.35 

.40 

.31 

56 

63 

!  .02 

.55 

.  46 

.43 

.20 

.41 

.62 

.36 

.13 

.61 

.10 

.40 

.62 

69 

1  .1* 

.62 

.14 

.95 

.02 

.39 

.19 

.20* 

.07* 

.56* 

.15* 

.11* 

.95* 

70 

|  .02* 

.60* 

.12* 

.27* 

.07* 

.23* 

.62* 

.31* 

.01* 

.14* 

.15' 

.31* 

.62* 

71 

1 

1  .57* 

.57* 

.07* 

.43* 

.25* 

.39* 

.00* 

.32* 

.79* 

.56* 

.36* 

.10* 

.79* 

72 

1  .06* 

.06* 

.04* 

.33* 

.02* 

.  04* 

.01* 

.18* 

.56* 

.40* 

.33* 

.22 

.56* 

73 

i  .23* 

.27* 

-6  7* 

.50* 

.32* 

.17* 

.13* 

.04* 

.12*  TRACE* 

.30* 

TRACE* 

.80* 

74 

|  .30* 

.05* 

.04* 

.42* 

.30* 

.00* 

.05* 

.06* 

.00* 

.23* 

.37* 

.09* 

.42* 

75 

1  .12* 

.03* 

.51* 

.26* 

.39* 

.13* 

.40* 

.42* 

.09* 

.40* 

.11* 

.44* 

.51* 
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OPERATING  LOCATION  'A'  EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  AtHEVILLE  NC  FROM  SUH5ARY  OF  DAY  DATA 


STATION  MUMER: 

690110 

STATION  *AM£ 
1ST  TO  UTC 

OUGUAY  PROVING  GROUNDS  OT 

:  -:J7 

PER  100  OF  RECORD:  4306 
HONTH;  ALL 

•4601 ,491 2 -7606, 8407-90 04 
HOURS:  ALl 

TEA*  | 

. 1.... 

jAk 

FEB 

KAft 

APR 

KAY 

JON 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

annual 

76  | 

1 

.05* 

.30* 

.14* 

.34* 

.77* 

TRACE* 

.77* 

1 

ik  i 

.42* 

.02* 

.30* 

.42* 

*5  1 

.25*  trace* 

.53* 

.03* 

.24* 

.54* 

.03* 

.  15* 

.52* 

.28* 

.23* 

.17* 

.54* 

1 

.54  | 

.03* 

.43* 

.30* 

.47* 

.72* 

.39* 

.32* 

.70* 

.41* 

.18* 

.u* 

TRACE* 

.72* 

8’  1 

.65* 

.05* 

.03* 

TRACE* 

.64* 

.23* 

.56* 

.17* 

.oa* 

.65* 

sa 

.42* 

.or* 

.21* 

.'8* 

.05* 

.04* 

.03* 

TRACE* 

.49* 

.26* 

.35* 

,24* 

.49* 

89  [ 

.12* 

.17* 

.14* 

.32* 

.60* 

.06* 

.09* 

.  16* 

.48* 

.62* 

TRACE* 

.  C2* 

.62* 

90  | 

.09* 

.05* 

.27* 

.03* 

.27* 

GREATEST  j 

.79 

.84 

2.84 

.95 

.77 

1.15 

.91 

.71 

1.17 

1.02 

.95 

.54 

2.84 

TOTAL  06S  | 

982 

844 

911 

884 

367 

892 

916 

938 

881 

913 

867 

892 

1 0757 

THE  GREATEST  VALUE  OF  2.  84  OCCURRED  ON  03/02/52 

NOTE:  *rPE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  CESS  THAN  90*  OT  THE  DATA  AVaILABlE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOWFALL  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  4306-4601 ,491 2 -7606, 8407-9006 

LST  TO  UTC:  *07  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS  | 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

— 

NONE  | 

73.2 

76.8 

77.9 

87.8 

97.3 

99.9 

ioo.o 

100.0 

99.9 

97.2 

88.9 

73.6 

89.4 

TRACE 

14.2 

14.1 

14.5 

8.5 

1.7 

.1 

.1 

2.2 

6.0 

15.3 

6.4 

0.1-0. 4 

4.2 

3.7 

2.4 

.9 

.1 

.2 

1.3 

3.6 

1.4 

0.5*1. 4 

4.8 

3.0 

3.0 

1.5 

.3 

.4 

2.3 

4.5 

1.7 

1.5-2. 4 

2.1 

1.2 

1.3 

.8 

.2 

1.0 

1.9 

.7 

2. 5-3. 4 

.9 

.7 

.2 

.3 

.1 

.2 

.7 

.3 

3. 5-4.4 

.4 

.2 

.4 

.2 

.1 

.4 

.2 

4. 5-6.4 

.1 

.2 

.2 

.2 

.1 

6.5-10.4 

10.5-15.4 

15.5-25.4 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

. 1. 

OAYS  WITH 

MEAS  AMTS 

12.6 

9.0 

7.6 

3.7 

.9 

.7 

5.1 

11.1 

4.2 

TOTAL  NO.  OF 

OBSERVATIONS 

!  952 

842 

910 

884 

867 

891 

917 

939 

881 

913 

864 

891 

10751 

B  -  3  -  1 
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OPERATING  LOCATION  ‘A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


total  monthly  snowfall  amounts  :n  inches 

FROM  SUSNttSY  O'  OAT  DATA 

STATION  NUNNE  R :  690110  STATION  NAME  :  DOCWAY  PROVING  GROUNOS  UT  PER  1 00  OF  RECORD  :  A  306- 4601 , 4912- 7606, 5407- 9004 

LST  TO  UTC:  *07  MONTH:  ALL  HOURS :  ALL 


TEAR 

1 

LAN 

FES 

MAR 

APR 

NAY 

JUta 

JU1 

AUG 

SE, 

OCT 

NOV 

DEC 

AMt+UAL 

43 

| 

.0* 

.0 

.0 

.0 

1.0 

TRACE 

8.7 

9.7* 

44 

4.8 

4.6 

9.7 

6.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.8 

26.2 

45 

1 

.3 

2.9 

9.7 

trace 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

TRACE* 

16.7* 

46 

1 

.9 

.9* 

49 

1 

1 

3.5* 

3.5* 

5C 

1 

4.0 

1.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.  0 

1 .6 

1.0 

8,1* 

51 

t 

» 

7.6 

2.8 

2.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.8 

6.8 

24.4 

52 

j 

5.0 

.6 

15.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

.3 

24.8 

53 

2.3 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.5 

4.8 

54 

1 

2.1 

2.7 

7.8 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

1  .0 

13.6 

55 

I 

H.S 

11.8 

.2 

2.3 

1 . 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

2.6 

25.6 

56 

l 

10.0 

7.5 

TRACE 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

2.7 

22.  C 

57 

1 

8.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

9.9 

58 

j 

\  .4 

.6 

5.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.0 

TRACE 

12.6 

59 

.9 

6.2 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

3.» 

10.5 

60 

1 

5.3 

6.2 

.6 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.1 

“.4.2 

61 

1 

| 

.0 

1.2 

.  N 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

6.4 

3.5 

12.1 

62 

1 

5.6 

3.3 

2.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.5 

12.6 

63 

1 

3.5 

.3 

7.6 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.2 

4.9 

28.4 

64 

1 

3.7 

2.1 

6.2 

2.5 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.8 

3.1 

2* .  4 

65 

l 

2.9 

4.9 

1.4 

3.% 

6> 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

4.4 

24.6 

66 

t 

1 

6.2 

2.3 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  4 

1 . 1 

6.7 

17.7 

67 

1 

7.6 

TRACE 

1  .2 

6.1 

.  C 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

6.6 

22.9 

68 

1 

1  .3 

5.9 

2.3 

2.0 

.0 

r. 

.  s ; 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

15.6 

27.1 

69 

1 

1.3 

5.1 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

trace* 

1.0* 

2.C* 

9.4* 

70 

i 

TRACE* 

.4* 

.5* 

7.8* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

c* 

.7* 

TRACE* 

.5* 

9.9* 

71 

l 

1 

8.5* 

TRACE* 

.9* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

1.0* 

.0* 

2.9* 

13.3* 

72 

1  .6* 

.2* 

TRACE* 

2.9* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.C* 

,c» 

.0* 

5.6* 

iC. 3* 

73 

| 

5.4* 

TRACE’ 

2.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.c* 

TRACE* 

5.0* 

TRACE* 

12.4* 

74 

l 

4.7* 

1.7* 

.0* 

3.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

3* 

9.7* 

75 

[ 

3.1* 

.3* 

2.2* 

TRACE* 

3.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

\  .  1* 

6.4* 

16.1* 

B  ■  •  2a 
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OPERATING  LOCATION  'A'  TOTAL  HONTHLT  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  'HCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUHHARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  490110  ST  AT  ION  NFAE  ;  EHJGWAY  PROVING  GROUNDS  OT 

LSI  TO  LIT C :  *07 

PERIOD 

C F  RECORD: 
*QNTM 

*306- 
:  All 

*601,49 

KQURi, 

1  2  -  7606, S*0?-9004 
;  ALL 

YEAR 

1  JAM 

I 

FEB 

PAS 

APR 

KAY 

jlm 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANkUAL 

76 

|‘  TRACT* 

1 

2.2* 

2.2* 

.9* 

.0* 

.0* 

5.3* 

54 

I 

I 

.3* 

.0* 

-.7* 

4.7* 

85 

!  3-5* 

TRACE* 

2.3* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0*  TRACE* 

2.3* 

TRACE* 

8.1* 

86 

l'  -I* 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

TRAC£* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.  1* 

TRACE* 

87 

*  2.7* 

.8* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.C* 

.0* 

1.2* 

1.2* 

5.9* 

88 

|  5.3* 

.5* 

1.5* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.2* 

2.2* 

14.7* 

89 

I  1.2* 

TRACE* 

.3* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

Q* 

.0*  ■ 

TRACE* 

TRACE’ 

’  .5* 

90 

1  2.0* 

1.6* 

TRACE* 

.0* 

3.6’ 

i 

I 

i 

i 


i 


LEAST  | 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

TRACE 

4.8 

GREATEST  | 

10.0 

11.8 

15.6 

7.8  6.6 

TRACE 

.c 

.  c 

TRACE 

1.0 

8.2 

15.6 

<8.4 

MEAN  | 

3.9 

3.3 

3.5 

1.3  .5 

TRACE 

.0 

•  C 

.0 

2.C 

3. 7 

'8.9 

i 

XEDIAk  | 

3.7 

2.3 

1  .A 

TRACE  .0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

1.2 

2.7 

22.0 

i 

SO  1 

. 1 

2.809 

2.993 

6.355 

2.015  1.513 

.000 

.000 

300 

.000 

.260  2 

.38/ 

3.677 

7.206 

TOTAL  06S  | 

952 

862 

910 

856  867 

891 

917 

939 

881 

913 

866 

891 

IC^Sl 

ThE  CREATES’  • 

A.uE  OF 

15.6  OCCURRED  ON 

03/52 

NOTE: 

•The  VALUE  IS  BASEO  ON  A  MONTH 

WITH  LESS 

THAN  90% 

o;  : 

HE  data 

AVAILABLE  1 

■CR  T H 

E  HDk’n 

B  •  3  •  28 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  AINC VILLI  NC 

STATION  NUMBER!  690110 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  IKCHCS 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NAME!  OUOUAY  PROVISO  GROUNDS  UT  PfRIOO  OF  RECORD)  4306-4601 ,491 2 -7606, 84C7-9004 

LST  TO  UTC)  +07  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AMIRI 

43 

.0* 

.0 

.0 

.0 

1.0 

TRACE 

2.3 

2.3* 

44 

1.5 

4.3 

2.6 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.8 

4.3 

43 

.3 

2.2 

4.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

TRACE* 

4.2* 

46 

.8 

.0* 

49 

.9* 

.9* 

50 

2.5 

1.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1.0 

2.5* 

51 

3.2 

2.6 

1.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

2.5 

3.2 

52 

1.8 

.3 

4.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.2 

4.6 

53 

2.3 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

1.6 

2.3 

54 

1.0 

2.7 

2.1 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

1.0 

2.7 

55 

2.9 

5.1 

.2 

1.7 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

1.0 

5.1 

56 

4.1 

3.0 

TRACE 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

1.5 

4.1 

57 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.6 

2.6 

58 

1.0 

.4 

4.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

TRACE 

4.0 

59 

.8 

3.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

2.8 

3.0 

60 

1.9 

2.3 

.6 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0' 

2.3 

61 

.0 

1.0 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

4.6 

1.2 

4.6 

62 

2.1 

1.3 

1.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.5 

2.1 

63 

2.9 

.3 

4.3 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.0 

3.3 

6.0 

64 

2.1 

2.0 

2.4 

2.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.1 

1.4 

3.0 

65 

.8 

3.1 

1.3 

1.7 

3.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

2.2 

3.7 

66 

3.6 

1.0 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.1 

2.2 

3.6 

67 

2.1 

TRACE 

1.0 

2.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3.1 

3.1 

68 

1.0 

4.7 

2.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.1 

4.7 

69 

1.0 

3.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

TRACE* 

1.0* 

2.0* 

3.4* 

70 

TRACE* 

.4* 

.5* 

3.5* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.7* 

TRACE* 

.5* 

3.5* 

71 

5.7* 

TRACE* 

.7* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

1.0* 

.0* 

1.0* 

5.7* 

72 

1.0* 

.1* 

TRACE* 

2.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

4.0* 

4.0* 

73 

2.2* 

TRACE* 

2.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

3.0* 

TRACE* 

3.0* 

74 

2.0* 

1.1* 

.0* 

3.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

.3* 

3.0* 

75 

2.0* 

.3* 

1.1* 

TRACE* 

2.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

1.1* 

4.4* 

4.4* 

S  •  3  •  3A 
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OPERATING  LOCATION  ‘A1  EXTREME  DA !  '• .  Y  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 


USAFETAC,  ASHEVILLE 

STAT  ION  NUMBER  :  6901 

NC  FRCM  SUMMARY 

10  STA1  ION  NAME:  DUC9AY  PROVING  GROUNDS  UT 
LSI  TO  UTC:  *07 

Of  DAT 

DATA 

PER  100 

Of  RECORD:  4306- 
MONTH:  ALL 

■4601  ,-.912-7606,6407-9004 
HOURS:  ALL 

YEAS  | 

I  . 

JAN 

FEB 

MAS 

ARR 

MAT 

JUH 

juc 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

annual 

76  | 

TRACE* 

1.8* 

1.9* 

.6* 

.0* 

.0* 

1 .9* 

6A  I 

1 

.0* 

.0* 

3.6* 

J.6* 

35  | 

2.5* 

TRACE* 

1.3* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

2.3* 

trace* 

2.5* 

86  | 

1 

.3* 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0" 

.0* 

.0* 

.  1* 

TRACE* 

.3* 

87  | 

2.5* 

.5* 

TRACE* 

■  C* 

.0* 

.0* 

.O1 

1.2* 

.8* 

2.5* 

83  1 

A. 2* 

.5* 

1.5* 

.0* 

.0* 

.0* 

.9* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.2* 

2.2* 

-.2* 

89 

1.2* 

TRACE* 

.3* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

1  .2* 

90 

1 

1.0- 

1.1* 

TRACE 

.0* 

1  .  1* 

I 


I 


I 


GREATEST  j 
. 1 

5.7 

5.1  4.8 

4.0 

3.7  ’RACE 

.0  .0 

TRACE  1.0 

6.0 

*♦  .  4 

6.0 

TOIAl  OBS  1 

952 

842  910 

884 

867  891 

917  939 

881  513 

864 

891 

10751 

THE  GREATEST  VAuUE  OF 

6.0 

OCCURRED  ON 

11/15/63 

NOTE: 

•THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  1 

ML*,  r  H  with  LESS 

THAN  9QX  OF 

Th*E  DATA  AvAilA6lE 

r  OR  *  r*. 

£  ur4TM 

b  *  3  •  3B 
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OPERATING  LOCATION  ‘A1  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  RON  SUNNARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUHSER: 

690110 

STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  +07 

PERI00  OF  RECORD:  4306-4601,4912-7606,8407-9004 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

AMOUNTS  | 

am 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

AMN 

(INCHES) 

| 

H 

NONE  | 

55.9 

75.3 

89.1 

98.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

92.4 

69.2 

89.9 

TRACE  | 

9.6 

11.0 

6.3 

.7 

.1 

3.1 

14.0 

3.7 

1  1 

14.2 

4.8 

1.7 

.6 

.1 

.2 

1.8 

7.3 

2.6 

2  1 

8.4 

4.2 

1.3 

.3 

.1 

1.2 

4.8 

1.7 

3  1 

7.6 

2.0 

.7 

.1 

.8 

1.9 

1.1 

4-6  | 

4.2 

2.6 

.8 

.6 

2.5 

.9 

7-12  1 

.2 

.1 

.2 

.1 

.3 

.1 

13-24 

25-36 

37-48 

49-60 

61-120 

OVER  120 


DAYS  WITH 
NEAS  ANTS 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 


34.6 

13.7 

4.6 

1.0 

.2 

.2 

4.5 

16.8 

6.4 

952 

842 

909 

881 

866 

891 

917 

938 

882 

913 

867 

892 

10750 

B  -  4  -  1 
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OPERATING  LOCATION  'A'  EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  690110  STAT I  ON  WAKE  :  DUGUAY  PROVI NG  GROUNDS  UT  PER  I  00  OF  RECORD  :  4306 -<.601 , 491 2  ■  7606,S‘.07-90CK 


LST  TO  UTC 

:  *07 

MONTh:  All 

HOURS 

:  ALL 

YEAR  | 

JAM 

FEB 

HAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

A3  1 

0* 

0 

0 

0 

1 

0 

4 

4* 

44  I 

4 

6 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

1 

9 

A5  1 

1 

3 

4 

0 

0 

Cl 

0 

0 

a 

c 

2 

0* 

4* 

46  I 

1 

*  * 

h9  1 

1 

*  * 

1* 

50  | 

3 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

1 

3* 

51  | 

1 

A 

2 

2 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

52  1 

2 

TRACE 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

53 

1 

TRACE 

TRACS 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

n 

0 

3 

54  | 

* 1 

C 

2 

2 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

1 

2 

55  | 

c 

9 

9 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

9 

56  | 

1 

2 

2 

0 

TRACE 

0 

c 

0 

c 

0 

trace 

0 

2 

2 

57 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

4 

58 

1 

TRACE 

4 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

u 

3 

0 

4 

59 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

2 

2 

60 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

61 

0 

1 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

3 

62 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

\ 

3 

63 

3 

0 

3 

1 

c 

0 

0 

c 

0 

0 

1 

4 

4 

64 

2 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

! 

2 

65 

1 

TRACE 

TRACE 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

2 

2 

66  | 

1 

1  5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

67 

3 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

7 

7 

68 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

6 

6 

69 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

0* 

0* 

1* 

1  • 

3* 

70 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

2* 

c* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

9* 

9* 

71  | 

1 

6* 

TRArE* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

1* 

3* 

2* 

6* 

n  i 

1* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

4* 

^  * 

73 

A* 

1* 

2* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

4* 

TRACE* 

4* 

74 

1  3* 

1* 

0* 

3* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

c* 

0* 

TRACE* 

3* 

75 

1  2* 

trace* 

1* 

0* 

1* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

2* 

2* 

B  •  u  ■  2A 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOURS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  CF  DAY  DATA 


STATION  NLM6ER: 

690110 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC 

DOGWAY  PROVING  GROUNDS  UT 
:  *07 

P€B I 00  OF  RECORD:  4306 
MONTH:  ALL 

•4601 ,4912-7606,840 
HOURS:  ALL 

7-9004 

YEAR 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

1* 

2* 

2* 

TRACE* 

0* 

0* 

2* 

84 

0* 

0* 

4* 

4* 

85 

4- 

3* 

1* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0*  0* 

7* 

1* 

7* 

86 

3* 

1* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0*  0* 

TRACE* 

TRACE* 

3* 

87 

3* 

1* 

0* 

0* 

D* 

0*  0* 

TRACE* 

1* 

3* 

88 

8* 

4* 

2* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0*  0* 

TRACE* 

4* 

8* 

89 

A* 

5* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0*  0* 

TRACE* 

0* 

5* 

90 

1* 

1* 

TRACE* 

0* 

1* 

GREATEST 


8*  9*  9*  3*  2*  0*  0*  0*  0* 


7*  9“ 


e 


TOTAL  08  S  |  952  842  909  88  1  866  891  917  938  882  913  86  7  8  9  2  1  0  750 


THE  GREATEST  VALUE  OF  9  OCCURRED  OH  03/15/44 

NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASEO  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90X  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAfETAC,  ASHEVILLE  NC 


f  1 RST  ANO  LAST  D-’.YS  OF  OCCURRENCE  6T  SNCW-TEAR 
FROM  SU-VAARY  OF  DAT  DATA 

STATION  NUMBER:  690110  ST  AT  I  ON  NAME  :  DOGWAY  PRQV I  NG  GROUNDS  UT  PER  100  OF  RECORD  :  4306  ■  *.601 , 491  2 -7606,  £V  07-9004 

SNOW- YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 


SNO-YEAR 

FIRST 

snowfall 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOWFALi. 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

LAST 

snowfall 

LAST 

NEASLRABuE 

SNOWFALL 

LAST 

MEASuRABl  E 
SNOW  DEPTH 

A3  • 

44 

ocr  19 

OCT  19 

OCT  19 

APR  2' 

APR  20 

APR  16 

44  . 

45 

NOV  24 

NOV  24 

NOV  24 

APP.  13 

MAR  27 

MAR  16 

AS  - 

46 

NOV  G7 

NOV  07 

NOV  07 

jAN  30 

JAN  38 

JAN  08 

49  . 

50 

DEC  09 

DEC  09 

DEC  10 

JUrf  07 

FEB  11 

jAH  17 

50  ■ 

51 

NOV  14 

NOV  14 

DEC  31 

may  12 

MAR  31 

HA  R  31 

51  ■ 

52 

NOV  12 

NOV  20 

NOV  23 

APR  14 

MAR  24 

NAR  24 

52  • 

53 

NOV  14 

NOV  15 

NOV  25 

KAY  11 

JAN  14 

JAN  15 

53  • 

54 

OCT  21 

DEC  04 

DEC  04 

KAY  01 

MAR  30 

HAR  12 

54  - 

55 

OCT  24 

DEC  1C 

DEC  11 

MAY  15 

MAY  15 

HAR  02 

55  - 

56 

NOV  14 

NOV  14 

NCV  17 

APR  02 

APR  Cl 

FEB  26 

5o  - 

57 

OCT  24 

OCT  24 

DEC  06 

JAN  29 

JAN  27 

FEB  03 

57  • 

58 

NOV  02 

NOv  02 

NCV  03 

APR  2<. 

MAR  31 

HAR  31 

58  • 

59 

OCT  20 

NOV  14 

NOV  15 

APR  18 

FCE  24 

FEB  24 

59  • 

60 

OCT  29 

DEC  21 

DEC  31 

MAY  18 

HA.  14 

HAR  14 

6C  ■ 

61 

NOV  04 

DEC  02 

DEC  03 

APP  24 

MAR  27 

FEB  18 

61  ■ 

62 

OCT  09 

OCT  28 

NOV  17 

APR  21 

MAR  22 

HAR  10 

62  - 

63 

NOV  16 

NOV  16 

DEC  24 

APR  27 

APP  21 

APR  21 

63  ■ 

64 

NOV  15 

NOV  15 

NOV  16 

MAY  07 

MAY  05 

APR  06 

64  - 

65 

OCT  29 

NOV  10 

DEC  09 

MAY  08 

MAY  08 

MAY  08 

65  • 

6o 

NCV  25 

NOV  25 

DEC  23 

APR  18 

MAR  01 

MAR  02 

66  - 

67 

OC1  13 

OCT  13 

DEC  06 

MAY  01 

MAY  01 

JAN  29 

67  • 

68 

NOV  30 

NOV  30 

DEC  15 

APR  26 

APR  21 

APR  21 

68  • 

69 

NOV  16 

DEC  01 

DEC  02 

APR  24 

FEB  25 

FEB  22 

69  • 

70 

OCT  03 

NOV  17 

NOV  17 

MAY  01 

APR  29 

APR  29 

70  • 

71 

OCT  07 

OCT  26 

DEC  03 

MAY  11 

MAR  15 

JAN  15 

71  • 

72 

SEP  30 

OCT  28 

OCT  28 

APR  20 

APR  20 

JAN  28 

72  - 

73 

DEC  04 

OEC  04 

DEC  04 

APR  19 

MAR  13 

MAR  13 

73  ■ 

74 

OCT  29 

NOV  21 

NOV  21 

APR  10 

APR  10 

APR  10 

74  - 

75 

OCT  21 

DEC  13 

JAN  09 

MAY  22 

MAT  06 

MAY  06 

75  - 

76 

OCT  07 

NOV  18 

DEC  15 

APR  27 

APR  16 

HAR  02 

8  •  5  -  1A 


OPERATING  LOCATION  ‘A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


FIRST 


AW  LAST  DATS  Of  OCCURRENCE  BY  SNOW-YEAR 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  690110  ST  AT  1  ON  NAME  :  DUG  WAY  PROVING  GROUNDS  UT 


PER  I QO  OF  RECORD:  V  306- 4601 , 491 2  -  7606 ,  8407 -9004 
SNOW-YEAR:  1  AUG  •  31  JUL 


SHOW- 

YEAR 

FIRST 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

LAST 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 
SNOW  DEPTH 

84  - 

OP 

DEC  12 

DEC  12 

DEC  12 

APR  25 

MAR  27 

MAR  25 

85  - 

86 

OCT  09 

MOV  U 

NOV  12 

MAT  CHS 

JAN  06 

FEB  06 

36  - 

87 

NOV  06 

HUV  06 

w AM  Cb 

MAR  19 

FEB  24 

FEB  24 

87  - 

88 

NOV  25 

MOV  25 

DEC  27 

30 

MAR  28 

MAR  28 

88  - 

89 

NOV  14 

MOV  *14 

OEC  22 

MAR  20 

FAR  20 

FEB  23 

89  ■ 

90 

NOV  27 

JAN  16 

JAN  03 

MAR  13 

rtS  07 

FEB  20 

MEDIAN 

•DATE 

NOV  05 

NOV  16 

OEC  04 

APR  24 

MAR  27 

MAR  06 

8-5-18 
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pppppppp 

UAAAA 

RRRRRRRR 

TTTTTTTTTT 

cccccc 

ppppppppp 

AAAMAAA 

RRRRRRRRR 

TTTYTTTTTT 

cccccccc 

pp  pp 

aa 

AA 

RR 

RR 

TT 

cc  c 

pp  pp 

AA 

AA 

RR 

R? 

TT 

c: 

ppppppppp 

AA 

AA 

RRRRRRRRR 

TT 

cc 

pppppppp 

AAAAAAAAAA 

RRRRRRRR 

IT 

cc 

pp 

AAAAAAAAAA 

RR 

RR 

TT 

cc 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

IT 

cc  C! 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

cccccccc 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

cccccc 

: 
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PART  C 


SURFACE  WIND  SUWAP.IES 


PEAK  WINDS. 

THESE  TABLES  APE  CREATED  FROM  SUWtARY  OF  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARE  TO  16  COMPASS  POINTS  FRCN  THE  BEGINNING  OF  PERIOO  OF  RECORD 
THROUGH  JUNE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  NATIONAL 
WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DECREES.  DATA 
IS  SLM1AR I  ZED  BY  MONTH  FOR  EACHYEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOO  OF  RECORD 
AVAILABLE.  CIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  TEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  ANO  THE  DATE  OF  ThE  ABSOLUTE 
PEAK  WIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERICO  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  9CX  Of  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AMO/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  LINDS • -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUmARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  for  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  If  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  "CALM,"  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  “1-4  KNOT"  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  A.  U  TOTAL  06STSVAT 1  CM  COUNTS.  THE  VALUES  IN  "HIS  SUMMARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAI  OF  EACH  MONTH. 

U 1  NO  DIRECTION  VS  WIND  SPEED  -  • PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

these  tables  are  created  from  hourly  orservations.  they  summarize 
The  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  J-HOUR  STANDARD  TIME  PERICOS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED), 

-  BY  MONTH  (AIL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ANO  ALL  HOURS  CON1NED). 

ThESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREOUEHCY  (POF)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  CROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  “CALM"  ANO  "VARIABLE"  WINDS  ARE 
GIVEN  SEPARATELY,  CARDINAL  UINO  DIRECTIONS  (N,E,S,U)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  ANO  MEDIANS  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARE  PRINTED  BELOW  EACH  SUMMARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  U!HO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CE I L I NG/VI S I B I L 1 T Y  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  IS  NOT  MET,  THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  ThE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  EQUA'  TO  1/2  (0100  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  •  .5H791  METERS  PER  SECOND 


C  -  1  -  2 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVIlLE  NC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMMARY  OF  DAT  DATA 


STATION  NUWER:  690110  STATION  HAKE:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER ,  X  OF  RECORD  ;  4503  •  AS  1  2 , 5706  -  7606 ,  8407-9004 

1ST  TO  OTC:  *07  MONTH:  ALl  HOURS:  AlL 


YEAR 

|  JAW 

1 . 

FEB 

KAR 

APR 

HAY 

JUW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

wov 

DEC 

AWW 

45 

I 

N  25 

S£  55 

NU  40 

NE  43 

U  54 

NU  48 

NNU  52 

SU  45 

NU  68 

S3U*J8 

N»  *68 

57 

1 

SU  *42 

S  52 

USV43 

S  *31 

S  *39 

NU  *36 

UNW*45 

S  *52 

58 

j  N  *35 

S  *35 

S  53 

S  50 

SU  42 

S  41 

S  41 

ENE  40 

SE  40 

NNU  54 

Nu  36 

NNU  35 

NNU*5u 

59 

U  37 

SSE  44 

NNW  50 

SSU  40 

S  47 

UNU  42 

NU  62 

SE  43 

USU  37 

NNE  uO 

NU  41 

NNU  35 

Nu  62 

60 

|  SSE  33 

UNU  45 

RU  39 

S  55 

k  40 

U  42 

USU  39 

NU  46 

S  35 

W  41 

s::  37 

N  30 

S  55 

61 

1 

|  HHW  26 

NU  45 

N  43 

SU  49 

S  50 

SSE  50 

SSE  38 

5  : 

SSE  46 

S  51 

WW  44 

S  41 

SU  5 1 

62 

|  S  38 

S  39 

W  59 

S  *42 

S  52 

W  38 

u  32 

S  37 

NU  27 

S  37 

N  23 

NNE  24 

U  *59 

63 

wNW  25 

USU  33 

S  36 

S  37 

SSE  30 

SSU  30 

3  30 

S  43 

SSU  26 

SSw  35 

S  27 

WW  16 

S  43 

64 

S  46 

NNW  35 

SSU  28 

WWW  40 

3  32 

WNW  38 

USU  29 

S  34 

NNU  32 

U  35 

SW  30 

N  43 

S  46 

65 

S  43 

U  33 

S  26 

NNW  42 

SSU  36 

S  29 

USU  37 

S  35 

SU  32 

NNE  27 

S  24 

S  21 

S  43 

66 

|  N  20 

NU  27 

NU  41 

UNU  42 

S  hO 

USW  52 

UNU  47 

SSE  39 

U  52 

N  *36 

SE  33 

SE  38 

USU-52 

67 

|  SSE  36 

U  43 

UU  58 

S  81 

UNU  30 

NNE  58 

S  59 

U  46 

SU  45 

S  47 

SU  44 

SW  45 

S  81 

68 

SW  50 

NNW  38 

N  45 

SSU  42 

UNU  62 

NU  45 

14/  45 

30/  51 

16/  44 

16/  39 

27/  44 

34/  45 

UNU  62 

69  1 

18/  64 

20/  50 

34/  54 

17/  52 

02/  52 

03/  w3 

24/  43 

19/*44 

21/*45 

1 9/*3 1 

16/*31 

34/*25 

1 8/*6w 

70  | 

32/*35 

30/*29 

01/*40 

18/*49 

15/*33 

17/*3fi 

28/*34 

29/*3- 

19/*39 

33/*34 

19/*4Q 

1S/*I5 

187*49 

?1  1 

1 

29/*4Q 

35/*34 

32/*36 

02/*31 

29/*33 

27/-30 

17/*27 

28/ *33 

0u/*36 

19/*28 

24/*29 

33/*33 

29/-40 

72 

29/*30 

29/*34 

31  ,'*36 

24/*40 

28/*36 

19/*39 

30/ *3 1 

26/ *39 

18/*40 

36/* 31 

31/*37 

3'/*27 

24/-40 

n 

13/*27 

14/*19 

1 6/ *  28 

02/*37 

32/*40 

2u/*30 

30/ *  3  7 

33/ *  3  u 

32/*4Q 

33/*43 

32/*54 

237*26 

32/*5u 

74  I 

1 7/ *23 

35/*39 

18/*37 

31/*41 

22/*35 

33/*40 

33/*39 

03/*30 

367*32 

24/*23 

24/*3*. 

28/*30 

317*41 

75 

34/*29 

18/*29 

31/*32 

32/«35 

0 1  /  *  3  3 

1S/*41 

30/*35 

17/*3- 

0  3  /  *  3  2 

33/*34 

34/*34 

297*29 

18/*4l 

76 

j  32/*25 

31/*39 

21/-37 

30/*3S 

30/*37 

33/*36 

31 / *39 

64 

1 

i 

27/*2w 

27/ *2 1 

32/  *23 

27/*24 

85 

|  32/ *27 

32/ *3 1 

30/-42 

32/ *3  T 

32/*34 

327*33 

32/*33 

23/ *26 

!u/*31 

27/-40 

27/*20 

33/*  19 

30/ *4 2 

86 

|  27/*23 

27/ *25 

27/*28 

33/*3 1 

33/*46 

33/-30 

18/*29 

27/*31 

27/*32 

05/-2C 

367*27 

36/ *  1 1 

337*46 

87 

|  36/*38 

18/ *27 

56/«43 

27/*35 

18/*5 1 

22/*39 

27/*21 

29/*29 

367*35 

167*51 

88 

29/«44 

36/ *3 1 

36/*45 

32/-50 

24/*47 

21 /*42 

27/*50 

27/*53 

32/*38 

1 8  /  *  28 

1 8/*46 

18/*34 

27/ *53 

89 

|  27/*32 

18/*40 

23/*47 

18/*52 

36/*50 

13/-63 

18/*42 

18/*56 

097*48 

18/*35 

367*27 

057*26 

187*56 

90 

|  36/*45 

14/*27 

32/*39 

09/*31 

36/ *45 
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ONERATIW  LOCATION  'A' 
OAAfCTAC,  ASHEVILLE  NC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUPWAAY  OF  DAY  OaTA 


STATION  MMER:  690110  STATION  NAME:  OUGWAY  PROVING  GRCLHffiS  UT 

LST  to  UTC:  *07 


PERIOD  OF  RECORD;  *503-4512,5706  7606,6*07-9004 
MONTH;  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR  |  JAN  FEB  HAR  APR  HAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


GREATEST 

18/  64  20/  50  w  59  S 

81 

wnw  62 

NNE  58  NW  62 

18/  56  NNW  52  NNW  54 

NU  68  UNW  45 

S  81 

TOTAL  ONS 

. 

592  544  653 

634 

6H 

628  631 

646  591  608 

566  553 

7262 

The  PEAK  W I  NO  OF  81  F RON  S  OCCURRED  ON  04/05/67 

NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90X  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
STHE  VALUE  IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


C  •  2  •  IB 
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OPERATING  LOCATION  ‘A1 
USAfETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREOUENCT  0  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  WINDS 
FROM  SLARHARY  OF  DAT  DATA 


STATION  WUM8ER:  690110  STATION  NAME:  DUCWAY  PROVING  GROUNDS  LIT  PER  iOO  OF  RECORD  ;  4503  -  45 1 2 , 5706- 7606 , 840?  •  9004 


LST  TO  UTC:  »07 

MONTH; 

ALL 

HOURS: 

All 

1 

MONTH  | 

1 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IH  KNOTS 

30-34  35  -39 

40-49 

50-64 

GE  65 

H£AH  HEDIAW 
uuo  uiko 

TOTAL 

oes 

JAM  I 

6.8 

33.6 

19.6 

14.0 

11.1 

6.3 

3.5 

2.9 

1.7 

.5 

.0 

14.5 

11.0 

592 

1 

FEB  | 

1  .8 

24.6 

20.6 

19.3 

15.3 

9.0 

5.5 

2.2 

1.5 

.2 

.0 

16.7 

16. G 

544 

1 

MAR  ] 

.3 

10.6 

18. 1 

19.9 

23.0 

12.3 

7.8 

U.' 

3.2 

.8 

.0 

20.4 

20.0 

653 

1 

APR  | 

.0 

5.4 

15.6 

20.3 

21.6 

15.1 

11.0 

5.7 

3.8 

1  .  1 

.3 

22.6 

22.0 

634 

1 

HAT  | 

.0 

2.8 

13.7 

25.7 

23.1 

13.5 

10.3 

6.0 

H.  1 

.8 

.  U 

22.6 

21.0 

614 

1 

JUN  | 

.0 

2.4 

12.1 

25.6 

21.3 

14.8 

12.6 

5.9 

*  .6 

.6 

.0 

23. C 

2’  .0 

628 

1 

JUL  | 

.3 

3.3 

1  1.4 

22.7 

23.6 

16.2 

12.5 

5.1 

3.3 

1.1 

.0 

23.2 

22.0 

631 

1 

AUG  | 

.0 

5.7 

15.3 

23.8 

18.6 

13.8 

io. a 

6.5 

4.5 

.9 

.0 

22.4 

21.0 

646 

l 

SEP  | 

.2 

9.8 

22.2 

23.2 

19.3 

11.8 

7.1 

2.7 

3.0 

.7 

19.6 

18.0 

591 

1 

OCT  | 

.8 

24. C 

23.2 

20.6 

13. C 

9.0 

4.9 

2.5 

1 .6 

.3 

.0 

16.6 

15.0 

608 

MOV  | 

3.0 

29.8 

22.2 

15.8 

12.7 

9.7 

3.2 

1  .6 

1  .3 

.2 

.2 

15.4 

13.0 

568 

1 

DEC  | 

10.3 

35.4 

16.5 

12.5 

11.4 

6.7 

4.3 

2.0 

.9 

.0 

.0 

13.6 

10.0 

553 

! 

ANNUAL  1 

1  .8 

15.1 

17.4 

20.4 

18.0 

11.6 

7.9 

4.0 

2.9 

.6 

.0 

19.4 

18.0 

7262 

C 


1 


'-SA:ETA;.  LS  •  90/228  PAGE  53 


OPERATING  LOCAT I  ON  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHiER:  690110  STATIC*  NAME :  DUGWAY  PROVING  (SOUNDS  UT  PERICC  OF  RECORD:  HAT  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC :  ♦  7 

HONT  H  :  JAN  HOURS:  00-02 

DIRECTION 
(DEGREES ) 

|  1  -4 

i 

5-9 

O 

UTT 

0 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAK 

WIND 

HED i AH 

w;kc 

(N)  350-01Q 

1  -8 

.6 

.5  .5 

2.3 

8.5 

8.0 

020-040 

1 

i 

.3 

.5 

.8 

11. C 

11.0 

050 -OKI 

1 

1  ^-5 

.5 

v.9 

2.7 

2.C 

(E)  0*0-100 

j  10.0 

i 

.6 

10.6 

2.5 

2.0 

110-150 

1  10.3 

1.4 

.2 

11.6 

2.2 

2.0 

140-160 

i  k.* 

1.7 

•  2  .2 

16. «• 

2.9 

2.C 

(S)  170-190 

1 

1  4.6 

2.9 

2.9  1.2 

.5 

12.1 

7.9 

6 .  C 

200-220 

.6 

.3 

.3 

1.2 

S .  5 

4.5 

250-250 

1  1.4 

1  .V 

2.  ' 

2.0 

(W)  260-280 

I  1  •  7 

.5 

2.2 

2.9 

2.0 

290-310 

1 

i  i.i 

.5 

1.5 

3.8 

3.5 

320-340 

2.0 

1 

.6 

.5  .2 

3.2 

5.6 

4.0 

VARIABLE 

i 

CALH 

Mmiimmunmu/imnimimufm/n/imin/mnnnmnuimn/  31 .5 

/////// 

///// 

TOTALS 

1 

i  51.4 

9.9 

5.1  2.1 

.5 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  N(*8£R  of  observations 

651 

c  .  4  . 


1 


USAFETAC/0S-9C/22S  PAGE  5* 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERM  WIND  M» 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER)  690110  STATION  NAME  1  DUOUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  MAT  60  -  APR  DO 

LST  TO  UTC)  ♦  7  MONTH)  JAN  HOURS:  05-05 


UIHD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

WIND 

ICDUM 

WIND 

(N)  350-010 

i.i 

.4 

1.5 

3.5 

3.0 

020-040 

.5 

.1 

.4 

1.1 

6.4 

4.0 

050-070 

2.3 

2.3 

2.3 

2.0 

<E)  080-100 

7.2 

.4 

.1 

7.8 

2.7 

2.0 

110-130 

9.8 

1.4 

.3 

.1 

11.6 

3.1 

2.0 

140-160 

12.7 

2.6 

.4 

15.7 

3.2 

3.0 

(S)  170-190 

4*8 

3.3 

3.4 

1.0  .4 

12.8 

7.7 

6.5 

200-220 

1.4 

.3 

.8 

.1  .1  .1 

2.9 

8.0 

5.0 

230-250 

2.0 

.3 

.1 

2.5 

3.0 

2.0 

(U)  260-280 

1.5 

.1 

1.6 

3.2 

2.0 

290-310 

1.8 

.8 

.1 

2.7 

4.0 

2.5 

320-340 

2.2 

.5 

.3 

.1 

3.1 

5.4 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

immiiiimmmiinmmmiimmimimimimiiimmiiimmn 

34.5 

//////////// 

TOTALS 

47.3 

10.1 

5.9 

1.3  .5  .2 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  734 


C  •  4  •  2 


IMItMUtt  WHI  Ntt  8 


OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME  I  OUOUAY  PROVISO  QROUNOS  UT  PER 1 00  OF  RECORDS  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTCs  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  06-00 


DIRECTION 

(OEGREES) 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WHO 

NOIM 

WHO 

(N)  350-010 

1.8 

.8 

.3 

.1 

3.1 

5.3 

3.0 

020-040 

1.3 

.1 

.1 

.1 

1.6 

4.4 

3.0 

050-070 

2.9 

.1 

3.1 

2.5 

2.0 

(E)  000-100 

9.0 

1.5 

11.2 

2.8 

3.0 

110-130 

12.3 

1.6 

.4 

.1 

14.4 

3.2 

3.0 

140-160 

11.6 

2.7 

1.2 

.1 

15.6 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

5.9 

2.2 

2.0 

1.0 

.2  .1 

12.2 

7.3 

5.0 

200-220 

2.1 

.4 

.6 

.6 

.6  .1 

4.3 

8.7 

5.0 

230-250 

1.7 

.5 

.1 

2.4 

3.6 

3.0 

<U)  260-200 

2.9 

.6 

.3 

3.0 

3.6 

3.0 

290-310 

2.0 

.5 

.1 

2.6 

3.6 

3.0 

320-340 

2.2 

.9 

.4 

.1 

.1 

3.7 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

. 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.1 

//////////// 

TOTALS 

56.5 

11.9 

5.5 

2.0 

.9  .3 

100.0 

3.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1434 

C  -  4  *  3 


uurmc/os'OQ/m  mm  m 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  690110 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  VI*  MED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  OUOUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  '  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAM  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

■CAM 

WIND 

Jfi 

|S 

(N>  350-010 

1.7 

.7 

.2 

.1 

2.8 

4.9 

3.0 

020-040 

.7 

.3 

.1 

1.1 

3.6 

3.0 

050-070 

1.7 

.3 

2.0 

3.0 

3.0 

(E)  000-100 

4. A 

.6 

.1 

5.4 

3.0 

2.5 

110-130 

9.4 

2.1 

.2 

.1 

11.8 

3.4 

3.0 

140-160 

9.9 

3.0 

1.2 

.1 

14.1 

4.2 

3.0 

<S>  170-190 

5.6 

3.5 

2.9 

1.0  .1 

.1 

13.3 

7.1 

6.0 

200-220 

3.3 

.4 

1.0 

.9  .1 

.3 

5.9 

8.1 

4.0 

230-250 

3.1 

.3 

.1 

3.5 

3.4 

3.0 

<W)  260-280 

4.0 

1.2 

.3 

5.5 

3.6 

3.0 

290-310 

4.1 

.7 

.2 

.1 

5.2 

3.3 

3.0 

320-340 

3.7 

.8 

.7 

.3 

.1 

5.6 

5.2 

3.0 

VARIABLE  | 

1 

CALM 

23.7 

umnmn 

TOTALS 

52.0 

13.9 

6.9 

2.6  .3 

.5 

100.0 

3.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1471 


C  •  4  -  4 


Mtt  » 


OPERATING  LOCATION  HAH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  *7 


PER  100  OF  RECORO:  MAY  60  -  APR  90 
MONTH:  JAN  HOURS:  12-U 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010 

2.3 

i.i 

.0 

.1 

4.3 

5.5 

4.0 

020-040 

1.3 

.3 

.4 

2.1 

5.1 

3.0 

050-070 

1.4 

.1 

1.6 

2.3 

2.0 

(E)  080-100 

2.9 

.4 

3.3 

2.8 

3.0 

110-130 

3.4 

1.0 

.4 

.1 

5.0 

4.3 

3.0 

140-160 

4.7 

2.6 

1.7 

.1 

9.1 

5.8 

4.0 

(S)  170-190 

4.7 

5.7 

4.4 

.8 

.5  .1 

16.2 

8.0 

8.0 

200-220 

2.4 

1.0 

.8 

1.0 

.5  .1  .2 

6.0 

10.0 

7.0 

230-2S0 

3.8 

.8 

.1 

4.7 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

5.6 

2.7 

.5 

.3 

9.2 

4.7 

4.0 

290-310 

8.7 

2.9 

1.0 

.2 

.1 

12.9 

4.5 

3.5 

320-340 

6.2 

2.2 

1.0 

.5 

9.9 

4.9 

3.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

\mimmtmmimimminnnmiiniimimminiuimminmim 

15.7 

//////////// 

TOTALS 

47.4 

20.8 

11.0 

3.2 

1.1  .2  .2 

100.0 

4.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  H58 


C  -  4  •  5 


USAFITAC/0S-90/JM  PAW  M 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  *  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MAN 

U1NO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

1.2 

.9 

.3 

.i 

4.3 

6.6 

5.0 

020-040 

1.2 

.5 

.8 

.3 

2.8 

7.4 

7.0 

050-070 

1.3 

.3 

1.5 

3.3 

3.0 

(E)  080-100 

1.6 

.3 

1.9 

2.9 

2.0 

110-130 

3.4 

.5 

.1 

4.0 

3.3 

3.0 

140-160 

5.4 

3.0 

1.2 

.1 

• 

9.6 

5.2 

4.0 

(S)  170-190 

3.0 

5.5 

3.7 

.9 

.2 

13.3 

8.0 

8.0 

200-220 

2.6 

1.0 

.9 

.6 

.3 

.2  .1 

5.7 

8.6 

5.0 

230-250 

2.4 

.4 

.1 

.2 

.1 

3.1 

4.3 

3.0 

(U)  260-280 

5.9 

2.7 

.3 

.1 

.2 

.1 

9.3 

4.6 

3.0 

290-310 

8.4 

3.8 

.7 

.3 

.1 

13.3 

4.7 

4.0 

320-340 

8.0 

3.1 

.9 

.4 

.3 

12.7 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.5 

//////////// 

TOTALS 

45.1 

22.3 

9.6 

3.1 

1.4 

.2  .1  .1 

100.0 

4.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1177 


C  *  4  -  6 


USAFETAC/0S-90/«e  PMC  59 


OPE  RAT  I NG  LOCATION  "Au  PERCENTAGE  FREOUENCY  Of  OCCJSRENCE  SUR'ACE  WIND  DIRECTION  VERSOS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURi*  OBSERVATIONS 

STATION  WJF4ER :  6901 1 0  STATION  NAHE :  DUCAAY  PROVING  CROU.CS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  HAT  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC :  *  7  HONTH :  AN  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  VNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTH 

X 

mean 

l.'IND 

MEDIAN 

wlND 

(N)  350-010 

2.2 

.9 

1.2 

.7 

5.0 

7.0 

5.0 

020-040  1 

1.5 

.7 

.1 

.1 

2.4 

4.9 

-.0 

050-070  | 

2.4 

.5 

3.0 

3.1 

3.0 

(E)  cao-ioo  j 

5.4 

.7 

6.0 

2.6 

2.0 

110-130  | 

5.9 

.7 

6.6 

2.5 

2.0 

140-160  I 

8.9 

2.4 

1.3 

.1 

12.8 

4.4 

3.0 

! 

(S)  170*190  i 

6.6 

3.5 

.9 

.7 

11.7 

5.5 

4.0 

200-220 

1.9 

.7 

1.1 

.4 

.  1 

4.2 

7 .  h 

7.C 

230-250 

! 

.8 

.3 

.7 

1.7 

6.5 

5.0 

CW>  260-230 

t  3.4 

.4 

.  1 

3.9 

2.8 

2.  C 

290-310 

1  2'2 

.4 

.1 

.  1 

2.8 

3.8 

2.0 

320-340 

I  5-* 

1.6 

.9 

.3 

.1 

6.3 

5.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinimiii 

33.6 

illinium 

TOTALS 

1 

j  44.6 

12.8 

6.4 

2.4 

.2 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  744 


C  -  4  -  7 


USAFETAC/t'S-VO/228  PAGE  60 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUOWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER I 00  OF  RECORD:  MAY  60  *  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

REAM 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3S0-010 

.5 

.8 

.9 

.6 

2.8 

11.0 

020-040 

1.2 

1.5 

.9 

.2  .2 

4.0 

7.2 

6.0 

050-070 

4.5 

.2 

4.6 

2.4 

2.0 

(E)  080-100 

7.2 

.3 

7.5 

2.3 

2.0 

110-130 

9.5 

.5 

10.0 

2.3 

2.0 

140-160 

15.1 

1.8 

1.5 

18.4 

3.5 

3.0 

<S>  170-190 

6.0 

2.6 

2.0 

1.1  .2 

11.8 

6.5 

4.0 

200-220 

1.4 

.3 

.6 

2.3 

5.9 

3.0 

230-250 

1.4 

1.4 

2.0 

2.0 

(W)  260-280 

1.8 

.8 

.2 

.2 

2.9 

4.3 

3.0 

290-310 

1.2 

.2 

1.4 

2.3 

2.0 

320-340 

2.2 

.6 

1.1 

.2 

4.0 

6.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.9 

//////////// 

TOTALS 

52.0 

9.6 

7.2 

2.3  .4 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

651 

C  -  4  -  S 


USAFtTACm-Wm  N*t  41 


OPERATING  LOCATION  "A" 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREGUENCY  OF  OCCURREMCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  +  7 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 
MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

(DEGREES) 


320-340 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


WIND  WIND 


(N)  350-010 

1.7 

.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

3.4 

6.1 

5. 

020-040 

1.0 

.4 

.4 

.1 

.0 

1.9 

5.9 

4. 

050-070 

2.4 

.2 

2.6 

2.7 

2. 

(E)  080-100 

5.7 

.6 

.0 

.0 

6.4 

2.7 

2. 

110-130 

7.8 

1.2 

.2 

.1 

9.3 

3.2 

3. 

140-160 

9.5 

2.6 

1.2 

.1 

.0 

13.4 

4.2 

3. 

(S)  170-190 

5.1 

3.8 

2.9 

1.1 

.3 

.1 

13.2 

7.4 

7. 

200-220 

2.2 

.6 

.8 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

4.6 

8.5 

5. 

230-250 

2.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

2.9 

3.6 

3. 

(U)  260-280 

3.7 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

5.4 

4.1 

3. 

290-310 

4.3 

1.4 

.3 

.1 

.0 

6.2 

4.2 

3. 

iiiiiimiimiiiiiiiiimiimimnmmmnmiimmmmnmumii  24 . 1  //////////// 

49.8  14.8  7.5  2.7  .7  .2  100.0  3.7  3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8320 


C  -  4  -  9 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREOUENCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1N0  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FRO*  HOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NEWER:  690110  STATION  NAME :  DUGUAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  NAT  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH :  JAN  HOURS:  All 


CATEGORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  f£E1  WITH  VISIBILITY  G£  1/2  NILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

GE  1/2  NILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

OE  200 

TEE  T  . 

DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

2G-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MED  I  AN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(h)  350-010  | 

2.1 

1 .8 

.3 

-.2 

4 .5 

4.5 

020-040  | 

1  .6 

.5 

.3 

2.4 

; .  i 

3 .  C 

050-070  j 

2.9 

2.9 

2.3 

2.0 

(E)  080-100  j 

3.7 

.3 

3.9 

2 . 1 

2.0 

110-130  j 

5.8 

.3 

6.0 

2.3 

2.0 

140-160  j 

6.0 

.5 

1.0 

7.6 

3.8 

2.0 

<S>  170-190  j 

6.3 

1.0 

.5 

7.9 

3.5 

2.0 

200-220  | 

2.1 

.3 

.3  .5 

3.1 

5.7 

2.5 

230-250 

5.2 

.3 

5.5 

2.3 

2.0 

(W)  260-2.80 

9.7 

1.0 

1.0  -5 

12.3 

3.8 

2.0 

290-310 

9.4 

2.4 

12.0 

3.7 

3.0 

320-340 

6.8 

1.6 

.8  .3 

.5 

9.9 

4.9 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////// 

imiiiniiiinniniiiiuiiiiniiiuiiiiiiiiniiiiiiimnuniiin 

22.3 

//////////// 

TOTALS 

61  .6 

10.0 

4.2  1.6 

.5 

100. c 

2.9 

2.0 

TOTAL  NEWER  OF  OBSERVATIONS  382 

C  •  4  -  TO 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  *  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WINO 

MEDIAN 

WINO 

(N)  350-010 

.7 

1.0 

.7 

.3 

2.7 

8.1 

7.0 

020-040 

.5 

.2 

.7 

3.8 

3.0 

050-070 

2.7 

.3 

.2 

3.2 

3.3 

3.0 

(E)  080-100 

8.8 

.5 

9.3 

2.5 

2.0 

110-130 

10.0 

1.7 

.2 

11.8 

2.8 

2.0 

140-160 

12.9 

3.7 

.8 

.2 

17.6 

3.7 

3.0 

<S>  170-190 

5.6 

2.4 

2.0 

.7  .2 

10.8 

6.0 

3.5 

200-220 

1.0 

.2 

.2 

1.4 

4.5 

3.5 

230-250 

.8 

.2 

1.0 

4.0 

3.0 

(U)  260-280 

1.0 

.7 

.2 

1.9 

4.9 

4.0 

290-310 

2.4 

.5 

.2 

3.0 

3.8 

3.0 

320-340 

1.0 

2.5 

1.4 

.2 

5.1 

7.6 

7.5 

VARIABLE 

i 

CALM 

\iiimiiimniiiiiimimiiimnmminmmmnmnmmmmiiiii 

31.5 

//////////// 

TOTALS 

47.4 

13.7 

6.1 

1.4  .2 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  591 


C  -  4  -  11 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAM:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD;  HAT  6C  ■  APR  90 

LSI  TO  UTC :  ♦  7  HONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


UINC  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1  -4 

5-9  10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-6*  GE  65 

TOTAL 

\ 

M£AM 

WIND 

MED  I  AN 
WIND 

(N)  350-010 

1.8 

.9 

.2 

2.9 

N#  .  H 

4.0 

020-040 

1 .7 

.5 

.3 

2.5 

*4.6 

3.5 

050-070 

4.3 

.6 

4.9 

2.4 

2.0 

(E)  080-100 

a.o 

.9 

3.9 

2.8 

2.0 

110-130 

11.0 

2.0 

13.0 

2.6 

2.0 

140-160 

11.8 

2.6 

1.8 

16.3 

4.0 

3.0 

(S)  170-190 

2.8 

2.3 

1 .4 

.6 

7.1 

7.0 

6.5 

200- 220 

1.8 

.5 

.5 

.2 

.2 

3.1 

5.9 

3.0 

230-250 

1.1 

.2 

'  .2 

3.3 

2.0 

<U)  260-280 

1.4 

.8 

.3 

2.5 

*..6 

3.5 

290-310 

.8 

.5 

1.2 

4.0 

3.5 

320-340 

2.1 

2.5 

.8 

5.4 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

/////// /// /////////////// //////// //////////////////// // ////////////////////// 

31.1 

111111111111 

1 

TOTALS 

1  48.6 

14.1 

5.5 

.8 

.2 

100.0 

2.8 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  *52 


C  •  4  -  12 


USAFETAC. DS-5U/228  PAGE  65 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  MM8ER:  690110  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOUHS:  06-08 

WIND  SPEED  In'knOTS . 


DIRECTION 

(DEGREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  S0-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

1.1 

.5 

.1 

3.3 

5.2 

4.5 

020-040 

1.4 

.5 

.1 

.1 

2.0 

4.3 

3.0 

050-070 

4.2 

.7 

4.9 

2.9 

2.5 

(E)  080-100 

9.0 

.5 

9.5 

2.7 

3.0 

110-130 

10.7 

1.3 

.3 

12.3 

3.0 

2.5 

140-160 

10.9 

3.0 

1.2 

.2 

15.2 

4.1 

3.0 

(S)  170-190 

6.6 

2.1 

2.5 

.5  .2 

11.8 

5.7 

4.0 

2C0-220 

2.6 

.5 

.2 

.2  .2  .1 

3.7 

5.2 

3.0 

230-250 

1.7 

.5 

.1 

2.4 

3.5 

3.0 

(U)  260-280 

1.8 

.5 

.2 

2.5 

3.6 

3.0 

290-310 

2.1 

.8 

.4 

3.3 

4.3 

3.5 

320-340 

2.4 

1.8 

1.1 

.7  .2 

6.2 

7.5 

6.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

| 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.9 

//////////// 

TOTALS  1 

55.1 

13.3 

6.6 

1.8  .6  .1 

100.0 

3.3 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  1317 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREOUEMCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  'VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  08SERVAT  I ONS 

STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAK :  OUOWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  HONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


CIRECTION  { 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  ICNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

U1NO 

MEDIAN 

UlkD 

(M)  350-010  | 

1.6 

.8 

.8 

.2 

.1 

3.5 

7.  G 

6.0 

020-040  j 

1.6 

.7 

.3 

.1 

2.7 

4.8 

3.0 

050-070  | 

2.1 

.3 

2.4 

2.8 

2.0 

(E)  080-100  | 

4.3 

.4 

4.7 

2.7 

2.5 

110-130  | 

7.4 

1.0 

.2 

8.6 

3.0 

3.0 

1 

140*160 

8,7 

2.5 

1 .9 

.1 

13.2 

..5 

3.0 

CS)  170-190 

5.2 

2.7 

3.S 

1.8 

X 

13.8 

8.0 

7.0 

200-220 

2‘5 

.6 

.4 

.1 

.1 

3.8 

5.6 

3.0 

230-250 

3.6 

.9 

.1 

.1 

4.7 

3.7 

3.0 

(U)  26Q-2SQ  I 

■  4.1 

1.8 

.1 

6.1 

3.9 

4.0 

290-310 

! 

|  4.4 

2.1 

.1 

.2 

.2  .1 

7.2 

5.2 

4.0 

320-340 

I  2.0 

2.0 

1.9 

1.0 

.2  .1  .1 

7.4 

9.5 

8.5 

VARIABLE 

1 

CALX 

////////// /////// //////////// / ///// // ///////////// /////// //y//////////// ///// 

21.9 

iiiutiiii! : 

TOTALS 

|  47.5 

15.8 

9.6 

3.5 

.9  .2  .2 

100.0 

4.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 

1351 

C  •  4  - 
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OPERATING  LOCATION  "A“ 
USAFITAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUNSER:  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  NAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

2.1 

1.2 

.3 

6.4 

6.3 

6.0 

020-040 

.8 

1.2 

.7 

2.7 

6.5 

6.0 

050-070 

1.2 

.6 

.2 

2.0 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

.7 

.2 

1.0 

3.6 

3.0 

110-130 

2.5 

.7 

.3 

3.6 

4.4 

3.0 

140-160 

4.0 

2.7 

1.6 

.4 

.1 

8.8 

6.5 

5.0 

(S)  170-190 

2.5 

3.9 

5.8 

2.0 

.7  .1 

15.1 

10.2 

10.0 

200-220 

2.5 

3.5 

1.3 

.2 

.1 

7.7 

6.8 

6.0 

230-250 

4.1 

1.8 

.2 

6.1 

4.3 

4.0 

(U)  260-280 

5.7 

3.7 

.4 

.1 

.1 

9.9 

4.6 

4.0 

290-310 

6.1 

4.8 

1.0 

.4 

.4  .1 

12.8 

6.0 

5.0 

320-340 

5.0 

4.7 

3.3 

1.4 

.4  .1 

14.9 

8.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.9 

//////////// 

TOTALS 

37.9 

29.9 

16.0 

4.8 

1.6  .5 

100.0 

6.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

1335 

C  -  4  -  15 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  EREtlUtNCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U]  NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  06SERVAT I ONS 

STATION  MLM6ER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERICO  OF  RECORD:  KAY  60  ■  APR  9C 


LST 

TO  UTC 

:  *  7 

MONTH:  FEB  HOURS 

:  15-17 

DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1  -4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  2529 

KNOT  S 

30-34  35-39  40-49  Su-o4  GE  65 

total 

A 

MEAN 

WIND 

MED  I** 

y  i  no 

(N )  JSO-O'O  I 

1.3 

3.1 

2.7 

.7 

.2 

S.C 

e.s 

9.0 

0/0-040 

1.2 

2.3 

1-2 

.5 

5.2 

7.6 

7 .  C 

050-070 

.8 

.5 

.6 

.2 

2.0 

7.5 

6.5 

(E)  oeo-ioo 

1.7 

.6 

.1 

2.3 

3.8 

3.0 

110-130 

2.1 

1 .4 

.3 

3.8 

4.6 

4.0 

140- 160 

4.0 

3.1 

1.3 

.4 

.2 

3.9 

6.5 

5.0 

(S)  170-190 

2.9 

4.5 

3.4 

1.3 

.8 

13.0 

9.3 

9.0 

200-220 

2.0 

2.0 

1.2 

.3 

.2 

5.8 

7.1 

7.0 

230-250  | 

3.1 

1.2 

.5 

.  1 

.1 

-.9 

4.9 

3.0 

(U)  260-280  | 

4.2 

2-1 

.4 

.4 

7  « 

4.9 

4.0 

290-310 

5.8 

5.3 

1.4 

.4 

.3 

13.1 

6.0 

5.0 

320-340  | 

5.2 

4.9 

3.5 

1.2 

.3  .1 

15.2 

7.6 

6 .  C 

VARIABLE  1 

CALM 

1C. 7 

/////// 

■V///7 

TOTALS 

J4.3 

31  .0 

16.5 

5.6 

2.1  .1 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NLKMR  Of  OBSERVATIONS  10/7 
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OPERATING  LOCATION  «A» 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SHED 
FROM  HOURLY  OBSERVATION! 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  AM  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  IB-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

vtm 

(N)  350-010 

4.0 

4.0 

2.7 

.1 

10.8 

6.5 

6.0 

020-040 

3.2 

2.8 

1.2 

.1 

7.4 

6.1 

5.0 

050-070 

4.7 

1.5 

.7 

6.9 

4.6 

3.0 

(E)  080-100 

6.5 

.7 

7.2 

2.7 

2.0 

110-130 

5.2 

.9 

.1 

6.2 

3.5 

3.0 

140-160 

8.3 

2.1 

.6 

.1 

11.1 

4.1 

3.0 

(S)  170-190 

6.2 

4.0 

.7 

.7 

.4 

12.1 

5.9 

4.0 

200-220 

1.5 

.9 

.1 

2.S 

5.1 

4.0 

230-250 

1.0 

.4 

.1 

1.6 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

.7 

.3 

1.0 

3.6 

3.0 

290-310 

1.6 

.6 

.6 

.3 

3.1 

5.6 

3.0 

320-340 

4.4 

2.1 

1.5 

.6 

.1 

8.7 

6.2 

4.0 

VAR i ABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.4 

//////////// 

TOTALS 

47.3 

20.3 

8.2 

2.0 

.5 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  678 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGMA Y  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORO:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  1 

1  2.2 

2.4 

1.5 

6.1 

6.3 

5.0 

020-040 

1.4 

1.0 

.2 

2.5 

4.8 

4.0 

050-070 

4.4 

1.0 

5.4 

2.6 

2.0 

(E)  080-100 

9.3 

.7 

10.0 

2.5 

2.0 

110-130 

10.0 

.2 

10.2 

2.5 

2.0 

140-160 

12.5 

2.5 

.5 

.5 

16.1 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

6.4 

2.2 

2.2 

.2  .5 

11.5 

6.0 

4.0 

200-220 

1.0 

.2 

.3 

1.5 

4.8 

3.0 

230-250 

1.4 

.2 

1.5 

2.2 

2.0 

<U)  260-280 

.8 

.5 

.5 

1.9 

5.7 

6.0 

290-310 

.5 

.2 

.7 

4.5 

4.0 

320-340 

4.4 

4.1 

1.7 

.2 

10.3 

5.9 

5.0 

VARIABLE  j 

1 

CALM 

\nnmmmmimimminmimiimmnmmmmiimimnmun 

22.3 

//////////// 

TOTALS 

54.3 

15.2 

6.9 

.9  .5 

100.0 

3.3 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  591 
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USAFtTACiQS'WHft  AMt  M 


^,T,!°V*H  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OOSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGWAY  PROVING  GROUNS  UT  PERIOD  OF  RECORO:  MAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

X 

wind 

UINO 

<N)  350-010 

2.0 

1.8 

1.2 

.3 

.6 

.0 

5.4 

6.8 

6.0 

020-040 

1.4 

1.1 

.5 

.1 

3.1 

5.9 

5.0 

050-070 

2.8 

.6 

.2 

.0 

3.6 

3.6 

3.0 

(E)  080-100 

5.4 

.5 

.0 

5.9 

2.8 

2.0 

110-130 

6.9 

1.1 

.2 

8.2 

3.1 

3.0 

140-160 

8.4 

2.8 

1.3 

.2 

.0 

.0 

12.8 

4.6 

3.0 

<S>  170-190 

4.6 

3.1 

3.1 

1.1 

.4 

.0 

12.4 

7.8 

7.0 

200-220 

2.1 

1.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

4.2 

6.1 

5.0 

230-250 

2.5 

.8 

.2 

.0 

.0 

3.5 

4.1 

3.0 

(W)  260-280 

3.0 

1.5 

.3 

.1 

.0 

4.8 

4.4 

4.0 

290-310 

3.5 

2.3 

.5 

.2 

.2 

.0 

6.6 

5.6 

4.0 

320-340 

3.4 

3.1 

2.0 

.8 

.2 

.1  .0 

9.6 

7.6 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

iih'iimiininiiiiiimiiiiuiimumiiiiimiiiiiimiiimiiiimiimi 

19.7 

//////////// 

TOTALS 

46.0 

20.0 

10.1 

3.0 

.9 

,1 

100.0 

4.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7592 


I 


C 


•  4  - 


19 


I 


UUriTAC7DS'9Q/m  Mtt  ft 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASNEVIUE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME :  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD'  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 

CATEGORT  A:  CEILING  G£  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  NILE  10500  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0500  NETERS)  BUT  LESS  THAN  3  NILES  (4500  HETERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


UINC  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  -4 

5-9 

10-14  15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N>  350-010 

4.7 

3.7 

2.3 

10.7 

5.8 

6.0 

020-040 

2.3 

.5  .5 

3.3 

7.7 

6.0 

050-070 

2.3 

2.3 

2.4 

3.0 

(E)  050-100 

1.9 

.5 

2.3 

3.8 

3.0 

110-  i 30 

2.8 

2.8 

2.5 

2.5 

140-160 

7.4 

i  .4 

8.8 

1.1 

3.0 

(S)  170-190 

4.2 

1.4 

1.4 

7.0 

7.0 

3.0 

200-220 

j  4.2 

.5 

.5 

5.1 

4.5 

2.C 

210-230 

5.1 

.5 

5.6 

3.2 

3.0 

(U)  260-250 

4.2 

5.1 

.9 

10.2 

4.9 

5.0 

290-310 

5.1 

2.3 

3.4 

4.3 

w.0 

320-340 

i  3'7 

6.5 

6.5  .9  .5 

.9 

19.1 

9.6 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

tiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiinnnii 

14.  „ 

III  III! 

II  III 

totals 

45.6 

25.2 

10.2  1.4  2.4 

.9 

100.0 

5  .  C 

n.O 

TOTAL  NUN8ER  OF  OBSERVATIONS  2T5 
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OPERATING  LOCATION  -A"  PERCENTAGE  FREQUENCE  CF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  GREED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  06SERVAT I  QMS 

STATION  NUMBER:  69C110  STATION  NAME :  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PtSlOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LSI  TO  UTC :  *  7  MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


DIECT ION  | 
(DEGREES) 

1  -4 

1 

5-9  10- 

■14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

WIMD 

MED  I  AH 
WIND 

(H)  350-010 

1  2-5 

.5 

1.0 

.3  .2 

4.6 

7.3 

4.0 

020-040 

1  1-2 

1.7 

.7 

.2 

3.7 

6.6 

6.5 

050-070 

l 

]  4.4 

1.0 

.3 

5.8 

3.5 

3.0 

(E)  040-100 

[  8.0 

8.0 

2.u 

2.0 

1 10- ISO 

!  11.7 

.2 

11.8 

2.5 

2.0 

140- 160 

|  18.6 

4.2 

.2 

23.0 

3.3 

3.0 

(S)  170- 190 

i  3-6 

3.2 

2.4 

.3 

9.5 

6.7 

7.G 

200-220 

i  .2 

.2 

.3 

5.5 

5.5 

230-250 

i 

l  1.0 

.2 

.2 

1  .4 

.  4 

3.5 

<U)  260-280 

1.2 

.3 

.3 

1  .9 

4.8 

4.0 

290-310 

|  1.7 

.2 

1  .9 

3.0 

2.0 

32C-340 

1 

!  *-4 
! 

2.0 

.8 

.2  .2 

4.6 

7.6 

7.0 

VARIABLE 

i 

CALM 

i 

1  inimiiiuininuininiinmiiiiinniiitininuitmuniiniiniiiii!  23.7 

u  mm  nn 

totals 

1  55.5 

13.3 

6.3 

1.0  .4 

100.0 

3.2 

3.C 

TOTAL 

HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

591 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FREW  HOURLY  06SERVAT  IONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  KAR  HOURS:  03-01) 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

1C- 14 

15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UIHD 

(N)  330-010 

1.0 

.9 

1.2 

.1 

3.2 

7.8 

6.0 

020-040 

.9 

.9 

.  1 

t 

2.2 

6.9 

6.0 

050-070 

3.5 

.3 

.3 

4.0 

2.9 

2.0 

(E>  oeo-ioo 

10.8 

.6 

11.4 

2.5 

2.0 

110-130 

12.3 

.6 

12.8 

2.4 

2.0 

140-160 

11.0 

3.5 

.9 

15.3 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

1 

3.9 

3.8 

2.3 

.3 

10.2 

6.4 

6.0 

200-220 

.9 

.4 

.1  .1 

.1 

1.7 

10.1 

7.5 

230-250 

1.3 

.3 

.1 

1.7 

3.3 

2.5 

(U)  260-260 

1.7 

.3 

.  1 

2.2 

3.3 

3.0 

290-310 

1.7 

.3 

.4 

2.5 

4.1 

3.0 

320-340 

1.4 

2.0 

1.6 

.1 

.1 

5.3 

7.7 

a.o 

VARIABLE 

1 

CALM 

tmitinuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiuiimiiiiiiiiiiiiiuiiiii 

27.4 

minium 

TOTALS 

50.4 

13.5 

7.4 

.9  .1 

.1  .1 

100.0 

3.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  693 
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OPERATING  LOCATION  "A"’  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WING  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME :  DUGWAT  PROVING  GROUNDS  UT  PE  HOC  Of  RECORD:  MAT  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  MAR  HOURS:  06-03 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

N£A.N 

UlfcD 

HED  IAN 
WIND 

(N)  350-010 

.7 

1.1 

.8 

.8 

.1 

3.4 

9.3 

9.0 

020-040 

1.2 

.* 

.1 

2.2 

5.1 

4.0 

050-070 

3.3 

.3 

.3 

3.9 

3.5 

3.0 

(E)  0«0-100  | 

10.1 

.5 

R 

10.7 

2.7 

3.0 

110-130 

1 

11.8 

1.8 

.1 

13.7 

3.0 

3.0 

U0- 160 

|  12.8 

3.0 

.4 

.2 

16.  4 

3.6 

5 .0 

(S!  170-190 

! 

5.5 

2.6 

2.1 

.8 

.1 

1 1.0 

o.5 

5.0 

200-220 

1 .4 

.7 

.9 

.3 

.1 

.1 

3.5 

7.9 

6.0 

230-250 

2.1 

.5 

.1 

.1 

.1 

2.9 

4.8 

3.0 

1 

<U)  260-2*0  i 

2.1 

1 .0 

.1 

.1 

3.2 

4.5 

3.0 

290-310  | 

1  1-8 

1.9 

.5 

.3 

.1 

4.6 

6.9 

6.0 

320-340 

1.5 

2.1 

1.5 

.5 

.  1 

.1 

5.8 

8.8 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

1 

|//////y ////////////////////. 

'luiiiniiiiiiiiiiiiiimmiitinmmiiii/im 

18.7 

illlili 

.',V// 

TOTALS 

|  54.3 

16.3 

7.0 

3.1 

.6 

.1  .1 

100.0 

4.0 

3.C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1463 
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OPERA!  IMG  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  U1ND  SPEED 

USAFETAC,  ASNCVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HJMBER:  6901T0  STATION  NAME :  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAT  60  *  APR  90 

L ST  TO  UTC :  ♦  7  MONTH:  NAR  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  ) 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

total 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<H>  350-010 

1.6 

1 .6 

1.6 

.9 

.2 

6.0 

9.1 

6.0 

020-040 

.7 

1.3 

.9 

.1 

.1 

3.1 

8.0 

8.0 

050-070 

1.1 

.6 

.1 

1.8 

4.6 

3.0 

(E)  080-100 

2.6 

.7 

3.2 

3.5 

3.0 

110-130 

5.0 

.9 

.3 

6.1 

3.6 

3.0 

140-160 

6,1 

2.5 

2.0 

.7 

.1 

11.3 

6.2 

4.0 

(S)  170*190 

4.0 

4.1 

4.8 

2.1 

.4 

15.4 

9.0 

9.0 

200-220 

2.6 

1.3 

1.2 

.9 

.6 

.1 

6.6 

6.8 

6.0 

230-250 

4.2 

1.1 

.3 

.1 

.  1 

.1 

5.8 

4.0 

3.0 

<U)  260-280 

3.8 

2.0 

.3 

.1 

6.3 

4.6 

4.0 

290-310 

5.1 

2.6 

2.1 

.7 

.2 

.  1 

10.9 

6.8 

5.0 

320-340 

3.9 

1 

3.0 

1.8 

.9 

.4 

.3 

10.3 

8.0 

6.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

I //////////////////// //////////< 

nmuimumiimmmmimmmiiiim 

13.1 

n  mm  nu 

TOTALS 

40.7 

21.7 

15.4 

6.5 

2.1 

.6 

100.0 

6.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1516 
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OPERATING  LOCATION  "A1* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 
FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT 
1ST  TO  UTC:  ♦  7 


PER  100  OF  RECORO:  MAY  60  •  APR  90 
MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


UINO  SPEEO  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  ’•* 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  550-010 

2.1 

2.4 

2.3 

1.0 

.4 

.1 

.1 

8.4 

9.6 

9.0 

020-040 

1.6 

2.0 

.9 

.3 

4.8 

6.8 

7.0 

050-070 

.7 

.5 

.1 

.1 

1.5 

6.7 

4.5 

(E)  080-100 

.8 

.4 

.1 

1.4 

5.0 

4.0 

110-130 

.9 

.3 

.1 

1.3 

4.4 

4.0 

140-160 

1.6 

2.0 

1.4 

1.2 

.2 

6.4 

9.2 

9.0 

(S)  170-190 

2.1 

4.6 

5.0 

2.7 

.5 

.1 

15.0 

10.3 

10.0 

200-220 

1.6 

1.6 

2.3 

1.2 

.5 

7.2 

10.1 

10.0 

230-250 

2.5 

2.9 

.5 

.5 

.1 

6.6 

6.4 

5.0 

(U)  260-280 

3.2 

5.5 

1.2 

.3 

.1 

10.3 

6.4 

6.0 

290-310 

4.8 

7.4 

2.9 

.7 

.3 

.2 

.1 

16.4 

7.6 

6.0 

320-340 

4.2 

6.0 

4.2 

2.4 

.3 

.1  .1 

17.3 

8.9 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.5 

//////////// 

TOTALS 

26.1 

35.6 

20.9 

10.4 

2.4 

.6  .1 

.2 

100.0 

8.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1469 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGMAY  PROVING  GROUNDS  LIT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH:  NAR  HOURS:  13-17 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

UIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

UlHO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1 .9 

4.0 

3.7 

.7 

.4 

10.8 

9.1 

9.0 

020-040 

.9 

2.7 

3.2 

.6 

.3  .1 

7.7 

9.7 

10.0 

050-070 

1.1 

.9 

1.1 

.2 

.1 

3.3 

7.8 

6.0 

(E)  080-100 

1.4 

.3 

.  1 

1.8 

3.6 

3.0 

110-130 

.2 

.7 

.1 

1 .0 

6.2 

5.0 

140-160 

1.9 

2.6 

1.0 

.5 

.1 

6.1 

7.2 

6.0 

(S)  170-190 

1.7 

4.9 

4.0 

1.0 

.1  .1 

11.8 

9.2 

9.0 

200-220 

1.8 

1.5 

2.3 

1.3 

.7 

7.7 

10.5 

10.0 

230-250 

1.7 

1.5 

1 .2 

.4 

.3 

5.1 

8.0 

7.0 

(W>  260-260 

2.5 

4.6 

1.3 

.5 

.1 

.2 

9.1 

7.5 

6.5 

290-310 

4.7 

6.6 

2.5 

.7 

.5  .1 

15.1 

7.3 

6.0 

320-340 

6.1 

4.3 

1 .6 

.7  .1 

.1 

17.5 

8.8 

S.O 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiniimiiiiinimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiuiuiiiii  2.9 

//////////// 

TOTALS 

24.4 

36.4 

24.7 

7.6 

3.3  .4 

.3 

100.0 

8.2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  1205 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  .'.NO  DIRECTION  VERSUS  W1NC  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FRCN  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME;  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  JT  PERIOD  OF  RECORD  t  NAY  60  •  APR  9C 

LST  TO  JTC:  ♦  7  NONTM:  NAS  HOURS:  18-20 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES! 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  5064  S£  65 

total 

X 

MEAN 

UINO 

h£d;an 

UI  40 

IN)  350-010 

1  4.3 

5.1 

2.2 

.3 

11.8 

.5 

6.C 

020-040 

\ 

!  3.4 

5.2 

2.0 

.1 

10.8 

6.6 

7.0 

050-070 

!  3.6 

2.3 

1.2 

.7 

7.8 

6.5 

5.0 

(E)  080-100 

1  32 

.7 

.1 

4.0 

3.3 

3.0 

110-130 

1  J-’ 

1.2 

4.3 

3.6 

3.5 

140-160 

i  5.2 

3.0 

.1 

.  1 

8.5 

4.3 

4  .  C 

(S)  170-190 

l  3,1 

3.6 

2.7 

.4 

9.8 

7.2 

7.0 

200-220 

1 

I  .8 

1.9 

1.5 

i.i 

.8  . 1 

6.2 

1 1  .5 

1 1.0 

230-250 

1 

1  -8 

.5 

.5 

.7 

.  1 

2.7 

9.6 

9.0 

( H)  260280 

1 

1  1-3 

1.9 

.7 

.3 

,  1 

.1 

4.W 

7.6 

6.0 

290-310 

i  3.4 

.9 

.8 

.1 

5.7 

5.0 

4.0 

320-340 

3.9 

l 

3.9 

1.9 

.9 

.3 

.1 

11.0 

7.6 

6.0 

VARIABLE 

I 

calm 

j  miiiii 

'UiimiiiiiHiiuniniiuiinimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimuii 

13.4 

m  nn  mu 

TOTALS 

36.1 

30.2 

13.7 

*»  7 

1.3  ,1 

.2 

100.0 

5.8 

5.0 

IOTA.  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  744 
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SAFETAC/CS- 90/222  PAGE 


OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FUOUCNCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 

USAFETAX,  ASHEVILLE  AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUME! 

:  690110 

STATION  haw 
LST  TO  UTC: 

:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS 
+  7 

UT  PERIOD  OF  RECORD :  NAT  40  - 

MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 

APR  90 

DIRECTION 

{DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IM  KNOTS 
-19  20-24  25  -  29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN  NED  I  AN 

UIMC  W 1  NO 

CM)  350-010 

2.2 

1.7 

1.7 

.2 

5.8 

7.0 

6.0 

020-040 

2.0 

3.9 

.7 

.2  .2 

6.9 

6.5 

6.0 

050-070 

4.4 

.3 

.5 

.2 

5.4 

3.8 

2.0 

(E)  080-100 

7.8 

.3 

6.1 

2.3 

2.0 

110-130 

7.6 

.5 

8.1 

2.7 

3.0 

140-160 

14.9 

5.3 

1.0 

.2 

21.4 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

5.8 

3.4 

1.4 

.3 

10.8 

5.5 

4.0 

200-220 

1.4 

.7 

.7 

2.7 

5.7 

4.5 

230-250 

1.2 

.5 

1.7 

4.0 

3.5 

CU>  260-280 

1.2 

.3 

.2 

1.7 

6.0 

3.5 

290-310 

.5 

.5 

.5 

.3 

1.9 

9.1 

a.o 

320-340 

1.4 

3.4 

1.2 

5.9 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

iiimuiuniiunimmuiiiiiiiimiummiiiniimimuiiiiiiiiimi  19.5 

nnmani 

TOTALS 

50.4 

20.5 

8.0 

1.4  .4 

100.0 

O 4 

co 

3.0 

TOTAL  KUN8ER  Of  OBSERVATIONS  590 


C  -  A  •  26 


uiA=ET»C,LS'90/2J8  PAGE  8 


OPERATING  LOCATION  HA« 
USAFETAC,  ARHEVIUE  NC 

STATION  NUMBER:  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
FROM  HOURLY  OCSERVATIONS 

STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD)  MAY  60  '  APR  90 

LST  TO  UTCs  ♦  7  MONTH)  MAR  HOURS)  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

•CAN 

MEDIAN 

(OEGREES) 

X 

WIND 

WIND 

<N)  350-010 

1.9 

2.2 

1.9 

.7 

.2 

.0 

.6 

6.8 

8.6 

8.0 

020-040 

1.4 

2.1 

1.1 

.2 

.1 

.0 

4.8 

7.4 

7.0 

050-070 

2.3 

.7 

.4 

.1 

.0 

3.6 

5.0 

3.0 

(E)  080-100 

4.9 

.5 

.1 

5.5 

2.9 

3.0 

1 1(j -130 

5.9 

.8 

.1 

.0 

6.8 

3.1 

3.0 

140-160 

7.7 

3.0 

1.0 

.5 

.1 

12.2 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

3.6 

3.9 

3.4 

1.3 

.2 

.0 

12.4 

8.3 

8.0 

200-220 

1.5 

1.1 

1.4 

.7 

.4 

.0 

.0 

5.2 

9.6 

9.0 

230-250 

2.2 

1.1 

.4 

.3 

.1 

.0 

4.1 

5.8 

4.0 

(W)  260-280 

2.4 

2.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

5.7 

6.0 

5.0 

290*310 

3.4 

3.2 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

8.9 

7.0 

6.0 

320-340 

3.0 

3.8 

2.4 

1.0 

.3 

.1 

.0 

10.7 

8.4 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

iiinmmiiiiiimiiiimiiiimiiimmmiiimmmmmmniimm 

13.3 

//////////// 

TOTALS 

40.2 

24.8 

14.3 

5.5 

1.6 

.2 

100.0 

5.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8271 
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USAFtT AC/Dt  '90/IN  MU  82 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRO  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NLMBES 

I:  690110 

STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GSOUNOS 
LST  TO  UTC:  ♦  7 

UT 

PERI00  OF  RECORD:  MAY  60 
MONTH:  NAR  HOURS:  ALL 

APK  90 

CATEGORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  Than  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE 

AMO/Ot 

GE  172  NILE  (050C  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES 

1/2  MILE  (0500  METERS). 

(4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  [ 

1-4 

5-9 

UIUO  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-54 

35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  i 

X 

WIND 

WING 

CM)  350-010  i 

1.9 

8.0 

4.5  .6  .6 

15.4 

8.6 

8.0 

020-040  | 

1.2 

1 .9 

1.2 

4.3 

7.0 

8.0 

050-070  1 

3.7 

1.2 

1.2 

6.2 

4.9 

3.5 

(E)  000-100  | 

.6 

.6 

1.0 

1  .0 

110-150  | 

3-1 

3.1 

2.0 

2.0 

140-160  | 

1.2 

1.2 

2.5 

2.5 

(S)  170-190  i 

1.2 

1.2 

2.5 

4.8 

4.0 

200-220 

1.2 

1.2 

3.0 

3.0 

250  -  250 

2.5 

2.5 

6.0 

5.5 

<U)  260-250 

1 

2.5 

1.2 

.6  .6 

4.9 

7.4 

5.5 

290-310 

5.6 

3.7 

4.3  .6  .6 

K.8 

8.2 

8.5 

520-540 

3.1 

6.8 

11.1  6.2  2.5 

29.6 

11.6 

11. C 

variable 

1 

CALK 

iiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiinmniniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinm  u.6 

//////////// 

TOTALS 

1  25.3 

26.5 

22.7  7.4  J.1  1.2 

100.0 

7.3 

8.0 

TOTAL  NLNSER  OF  OBSERVATIONS 

162 

C  4  -  50 


jSAFE’aCOS- 90/228  PACE  83 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERM  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  ORSERVATIONS 


STATION  NUMBER;  690110  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  (MOUNOS  UT  PERIOO  OF  RECORD;  MAY  60  •  APR  90 

1ST  TO  UTCs  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

j  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

ICDIA* 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

2.2 

.6 

.2 

4.4 

6.4 

6.5 

020-040 

1.1 

1.5 

1.5 

4.1 

7.5 

7.0 

050-070 

3.1 

.4 

.2 

3.7 

3.1 

3.0 

(E)  080-100 

7.2 

.9 

8.1 

2.9 

2.5 

110-130 

7.6 

1.1 

8.7 

2.8 

2.0 

140-160 

.9 

23.0 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

2.0 

.6 

14.3 

6.0 

6.0 

200-220 

.2 

1.7 

4.8 

4.0 

230-250 

1.5 

4.4 

3.5 

(U)  260-280 

3.3 

3.9 

3.5 

290-310 

1.1 

.6 

.2 

1.9 

4.8 

3.5 

320-340 

3.0 

2.6 

1.3 

1.3 

8.1 

7.6 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiimiiimiimmiimiiim 

17.2 

//////////// 

TOTALS 

51.6 

22.3 

6.9 

2.1 

100.0 

3.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  540 
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USAFITAC/M'90/m  MM  BA 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UIK)  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  8TATION  NAM:  DUOUAY  PROVING  GROUMDS  UT  PERIOD  OF  RCCORO:  NAT  60  -  APR  99 

L8T  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  03  05 

'uInO  SPEEO  IMKHOTS . 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

mean: 

who 

MBD1AO 

MUD 

(N)  350-010 

i  1-* 

2.4 

.7 

.3 

5.0 

6.2 

6.0 

020-040 

.5 

1.2 

.9 

2.7 

7.8 

8.0 

050-070 

! 

4.3 

.5 

.1 

5.0 

3.4 

3.0 

(E)  080-100 

10.6 

.3 

10.9 

2.8 

3.0 

110-130 

9.9 

1.7 

11.7 

3.0 

3.0 

140-160 

13.2 

3.9 

1.1 

.1 

18.3 

4.0 

3.0 

<S>  170-190 

6.2 

4.6 

2.3 

13.0 

5.8 

3.0 

200-220 

1.5 

1.1 

.3 

.1 

.3 

3.2 

7.4 

6.0 

230-250 

1.1 

.4 

.1 

.1 

1.7 

5.6 

3.0 

(U)  260-280 

1.7 

.9 

2.7 

3.7 

3.0 

290-310 

1.3 

1.6 

.3 

.4 

3.6 

6.4 

6.0 

320-340 

3.1 

2.6 

1.1 

.4 

7.1 

6.4 

5.0 

VARIABLE  1 

1 

CALM 

\immnnimiminmimmmminmnmmimmimmimiinni 

15.1 

//////////// 

TOTALS 

55.0 

21.2 

6.9 

.1-2 

.4  .1 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  74* 
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USMtlKm  SMM  Mtt  « 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER!  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  PEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME;  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER I 00  OF  RECORD!  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH!  APR  HOURS:  06*06 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

|  1*4 

5-9 

10*14 

15-19 

20*24 

25*29  30-34  35*39  40*49  50*64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIA* 

WI» 

(N)  330*010 

.7 

.9 

i.i 

.2 

2.9 

8.2 

8.5 

020*040 

1.4 

.8 

.6 

.2 

.1 

3.1 

6.5 

5.0 

050*070 

2.9 

.6 

.3 

3.7 

3.7 

3.0 

(E)  080*100 

7.4 

1.2 

8.6 

3.1 

3.0 

110*130 

11.8 

2.0 

.1 

.1 

14.0 

3.2 

3.0 

140*160 

12.7 

3.7 

1.9 

.3 

18.7 

4.4 

3.0 

<S>  170*190 

5.6 

2.9 

2.0 

.4 

.1 

10.9 

6.1 

4.0 

200*220 

3.1 

.8 

.6 

.1 

.1 

.1 

4.7 

5.1 

3.0 

230*250 

2.1 

.8 

.3 

.1 

3.3 

4.6 

3.0 

(W)  260*280 

2.6 

1.4 

.4 

.1 

4.6 

5.2 

4.0 

290*310 

2.0 

1.9 

.9 

.6 

.1 

.1  .1 

5.7 

8.2 

6.5 

320*340 

1.6 

2.2 

1.0 

.2 

.1 

5.0 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

\iiiiiimiimmmimiiiiiiiiiiiimmmmmnimiiimiimmiiim 

14.8 

//////////// 

TOTALS 

53.9 

19.2 

9.2 

2.3 

.5 

.2  .1 

100.0 

4.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1438 
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USAftTAC/Ot *90/226  PAGE  86 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  TRIXIE  NO  OF  OCCURRENCE  SURFACE  JINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRO*  HOURLY  06SERVAT IONS 

STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME:  CUGUAY  PROVING  GRCAJNOS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  HA  I  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


U1NO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

14 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

2S-29  30-34  35-39  40-49  50-6*  GE  65 

TOlAi 

X 

MEAN 

WIND 

NED  I  AN 

UIUD 

(N)  350-010 

1.1 

1.3 

1.0 

.5 

.2 

4.3 

8.5 

7.0 

C20-G40  | 

.9 

1.3 

.5 

.3 

.3 

3.4 

8.9 

3.0 

1 

050-070  | 

1.2 

.5 

2.0 

5.2 

3.5 

1 

{E)  OdO-IGO  I 

1.6 

.5 

2.2 

3.9 

3.0 

110-130 

2.0 

.7 

.  1 

.1 

2 .  E 

3.9 

3.0 

140-160 

3.8 

2.5 

2.0 

.5 

.1 

.  1 

8.9 

7.0 

5.5 

(S)  170-190 

3.2 

6.0 

6.1 

3.4 

.7 

.  1 

19.6 

10.0 

10.0 

200-220 

2.6 

1 .5 

i.i 

K 

.2 

.  1 

6.1 

7.6 

5.0 

230-250 

2.6 

1 .3 

.3 

.3 

4.7 

5.4 

4.0 

(W)  260-280 

5.1 

3.8 

1.0 

.3 

.2 

10.5 

5.7 

5.0 

290-310 

4.5 

4.9 

2.7 

1.1 

.3 

.2 

13.6 

7.7 

6.C 

320-340 

2.9 

4.1 

2.6 

1  .4 

.4 

1 

11.5 

8.6 

7.5 

VARIABLE 

1 

CALN 

//////////. '/.v//// ///////////////////////////////////<  iiiinmuiiiiimiiii 

10.5 

mm  nun 

TOTALS 

31.5 

28.  v 

17.8 

o> 

v/» 

2.4 

.6 

100.0 

6.9 

6.0 

TOTAL  NLM8ER  OF  OBSERVATIONS  H82 
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USAFETAC, US  90/228  PAGE  87 


OPERATING  LOCATION  KAtt  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVIUE  NC  FROM  HOURLY  OSSERVATIONS 

STATION  NUNSER;  690110  STATION  NAME:  DOOUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORO:  HAT  60  -  APR  90 

LST  TO  UTCs  ♦  7  MONTH]  APR  HOURS:  12*14 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10*14 

15*19 

20*24 

25-29 

30*34  35-39  40*49  50-64  6E  65 

TOTAL 

X 

i  § 

»IA« 

MID 

(N)  350*010 

1.2 

i.9 

1.3 

.6 

.4 

5.4 

9.2 

8.0 

020*040 

1.3 

i.i 

1.7 

.2 

.2 

4.5 

8.5 

9.0 

050-070 

.8 

.3 

1.1 

4.1 

3.0 

(E)  080*100 

1.0 

.3 

1.3 

3.6 

4.0 

110*130 

.5 

.3 

.2 

1.0 

5.9 

5.0 

140*160 

2.2 

2.0 

1.1 

.3 

.6 

.1 

6.3 

8.5 

6.0 

<S>  170*190 

2.3 

4.4 

5.8 

2.5 

.9 

.1 

16.0 

10.5 

10.0 

200*220 

1.4 

3.1 

2.2 

1.0 

.3 

.1 

8.2 

9.3 

9.0 

230*250 

2.3 

3.5 

.8 

.2 

.4 

.3 

.1 

7.6 

8.2 

6.0 

(U)  260-280 

3.8 

7.5 

2.1 

.6 

.1 

14.1 

6.9 

6.0 

290*310 

2.8 

7.2 

S.3 

1.6 

.3 

.1 

.1 

17.5 

9.0 

8.0 

320-340 

2.6 

5.2 

4.1 

2.0 

.6 

14.5 

9.4 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

\mmmitmimmunnimnimmmmimtmmmmmmmnm 

2.5 

//////////// 

TOTALS 

22.2 

36.8 

24.6 

9.0 

3.8 

.7 

.2 

100.0 

8.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1440 
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USAFITAC/0»'90/tM  Mtt  M 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURfACE  WIND  DIRECTION  VERSOS  WIND  SPEED 

USAf ETAC ,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECCfcC :  FLAT  60  ■  APR  VO 

LST  TO  UTC:  ♦  7  KONTH:  APR  HOURS:  15-17 


UINC  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES ) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-cV,  GE  65 

total 

X 

Kf  AN 

U I  HO 

MEDIAN 

WIND 

(h)  350-010  i 

1.4 

2.1 

3.4 

.6 

.5 

.1 

5.1 

10.3 

10.0 

020-040 

.7 

2.2 

1.6 

.5 

1 

5.1 

9.0 

8.0 

050-070 

1.4 

1.1 

.3 

2.7 

4.9 

-.5 

<E)  080-100 

'  .7 

.9 

.1 

1.7 

4.9 

5.0 

110*150 

•5 

.5 

.2 

.1 

1.3 

7.0 

6.0 

140-160 

1  i.o 

2.7 

1.4 

.2 

.2 

.  1 

5.5 

a. 4 

8.0 

<S>  170-190 

2.5 

3.6 

3.1 

1.2 

.5 

.8 

11.7 

10.4 

9.0 

200*220 

1 .5 

2.4 

1.9 

.9 

.6 

.2 

7.4 

10.3 

9.0 

230-250 

2.1 

2.5 

.9 

.6 

.2 

.2 

6.5 

8.1 

6.0 

(W)  260-280 

4.2 

5.1 

3.0 

.4 

.1 

.  1 

12.8 

7.-! 

6.0 

290-310 

|  3.5 

6.8 

4.0 

1.0 

.1 

15.4 

7.8 

7.0 

320-340 

i 

|  4.6 

i 

5.8 

4.5 

1.7 

.7 

17.3 

8.6 

a.c 

VARIABLE 

CALM 

I 

|  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 

4.3 

minium 

TOTALS 

|  24.1 

35.7 

24.4 

7.2 

2.9 

1.5  .1 

ICO . 0 

8.2 

s.o 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  1101 


C  -  4  36 


USA FETAC/DS- 90/228  PAGE  89 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER)  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPUD 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME  I  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 
1ST  TO  UTCl  ♦  7 


PER  1 00  OF  RECORD  I  NAY  60  •  AM  90 
MONTH I  APR  HOURSt  ID-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

’•* 

3-9 

10-14 

13-19 

20-24  25-29  30-34  33-39  40-49  50-64  GC  65 

TOTAL 

X 

mm 

WINO 

MEDIAN 

WIND 

(H)  330-010 

2.5 

3.6 

2.4 

.6 

.1 

9.2 

7.9 

7.0 

020-040 

1.3 

2.9 

3.2 

2.1 

.1 

9.6 

10.4 

10.0 

050-070 

4.9 

1.5 

.7 

.1 

7.2 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

2.5 

.3 

2.8 

2.8 

2.0 

110-130 

1.8 

.6 

. 

2.4 

3.4 

3.0 

140-160 

3.3 

3.5 

1.1 

.3 

8.2 

5.8 

6.0 

<S)  170-190 

3.1 

4.7 

2.1 

.6 

.4 

10.8 

7.8 

8.0 

200-220 

1.3 

2.2 

1.3 

.4 

1.0 

6.1 

9.8 

7.0 

230-230 

1.0 

.8 

.7 

.7 

.1 

3.3 

9.3 

7.5 

(U>  260-280 

2.5 

1.3 

1.0 

.1 

4.9 

5.8 

4.0 

290-310 

3.8 

4.2 

1.0 

.1 

9.0 

5.8 

5.0 

320-340 

5.1 

4.3 

2.2 

.8 

.3  .4 

13.2 

7.4 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.3 

//////////// 

TOTALS 

33.1 

29.9 

15.7 

5.8 

1.9  .5 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  720 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WlHO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  F ROW  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  HAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  7  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIKED  .UN  | 
(DEGREES)  | 

1  -A 

5-9 

10-1A 

15-19 

20-2A  25-29  30-3A  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

UIHO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  j 

1.1 

3.1 

1.7 

,6 

.2  6.7 

8.4 

7.5 

020-040 

3.0 

4.1 

2. A 

.2 

9.6 

6.8 

7.0 

030-070  j 

5.7 

1.9 

.2 

7.8 

3.6 

3.0 

(E)  0SC-1Q0  | 

a.o 

.9 

8.9 

2.9 

3.0 

110-130 

6,7 

.9 

7.6 

2.9 

3.0 

140-160  | 

10./ 

A. A 

.4 

.2 

15.7 

3.9 

3.0 

IS)  170-190 

4.3 

A.S 

3.3 

.7 

13.1 

7.3 

8.0 

200-220  j 

.7 

.9 

.6 

2.2 

6.5 

6.5 

230-250  | 

1.9 

.2 

.2 

2.2 

3.6 

2.5 

(U)  260-280 

1.5 

.6 

.6 

2.6 

5.1 

3.5 

290-310 

1.3 

.7 

2.C 

4.1 

4.0 

320-340 

1.9 

3.1 

2.0 

.9 

.2  8. 1 

£.4 

8.0 

VARIABLE 

1 

calm 

///////////////////////////////////, /////////////////////////////////////////  13.3 

//////////// 

TOTALS 

u6.e 

25.6 

11.2 

2.8 

.4  100.0 

4.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  Shi) 
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OPERATING  LOCATION  HAM 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  tURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMSERi  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTCi  ♦  7  MONTH)  APR  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

X 

WIND 

UIMO 

(N)  350-010 

1.3 

1.9 

1.5 

.5 

.2 

.0 

5.4 

8.5 

8.0 

020- 040 

1.2 

1.6 

1.3 

.4 

.1 

4.7 

8.4 

8.0 

050-070 

2.5 

.7 

.2 

.0 

3.5 

4.0 

3.0 

(E)  080-100 

4.1 

.7 

.0 

4.8 

3.1 

3.0 

110-130 

4.7 

1.0 

.1 

.0 

S.8 

3.3 

3.0 

140-160 

6.9 

3.1 

1.4 

.3 

.2 

.0 

12.0 

5.3 

4.0 

<S)  170-190 

3.8 

4.5 

3.7 

1.5 

.4 

.1 

14.1 

8.7 

8.0 

200-220 

1.8 

1.7 

1.2 

.5 

.3 

.1 

5.6 

8.3 

7.0 

230-2S0 

1.9 

1.5 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

4.4 

6.9 

5.0 

(U)  260-280 

3.3 

3.3 

1.2 

.2 

.1 

.0 

8.1 

6.2 

5.0 

290-310 

2.8 

4.1 

2.3 

.8 

.1 

.1 

.0 

10.2 

7.9 

7.0 

320-340 

3.0 

3.9 

2.5 

1.2 

.3 

.0 

11.0 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  10.3  //////////// 

TOTALS  37.3  28.0  15.9  5.7  1.8  .4  100.0  6.2  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8005 
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OPE  RAT  IMG  LOCATION  »A»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEC 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FRC*  HOURLY  08SERVAT  IONS 

STATION  HAMER :  690110  STATION  NAME:  OOOJAY  FHIOVING  GROUNDS  UT  PERIOO  Of  RECORD:  KAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH :  APR  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CcILINC-  G€  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  G£  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AJC/Oft 

VISIBILITY  G£  1/2  NILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  G£  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  ; 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-‘ 

L9  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N) 

350- 

010  | 

2.5 

.6 

3.1 

7.8 

6.0 

020- 

040  | 

.6 

.6 

1.3 

9.5 

9.5 

050  ■ 

070  | 

1 

2.5 

.6 

3.1 

A. 2 

3.0 

(E) 

080- 

■100 

1.9 

.6 

2.5 

3.3 

3.0 

110- 

1 

■130  j 

143- 

•160 

1.9 

.6 

2.5 

3.8 

3.0 

(S) 

170- 

-19C 

1  2'5 

1.9 

2.5 

1.9 

8.3 

11.6 

9.5 

200' 

■220 

1  1  .9 

1  .9 

2.0 

2.0 

230' 

■250 

i  2.5 

1 .9 

4.4 

3.7 

4.0 

(V) 

260 

■280 

1 

!  3.8 

2.5 

3.8 

.6 

10.6 

7.4 

5.0 

290 

■310 

j  5.0 

12.5 

7.5 

4.4 

1 .9 

.6 

31.9 

9.9 

8.0 

320 

•340 

l  3.8 

4.4 

8.1 

2.5 

.6 

1.3 

21  .3 

11.0 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 

1 

|/ /// / / // / / / // / / / / /// / / / / / / / / / // / // / / / / /'  /  /  /  /  /  /  /  /  / // / / III  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / // /  8.8 

1 

j  25.8  27.5  23.1  8.1  2.5  *.(,  1CC.0 

//////////// 

8.2  3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  160 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  CURE ACE  WIND  0 i RECT ! ON  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVAT IONS 

STATION  NUMBER;  690 MO  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  JT  PERIOD  OF  RECORD:  NAT  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC :  -  7  MONTH:  NAT  HOURS :  CC-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

1 

5-9 

VI ND  speed  in  knots 

10-16  15-19  20-26  25-29  30-34  35-39  60-49  50-64  GE  65 

total 

X 

K£  AN 
W1  NO 

KtDiAN 

WINS 

(N)  350-010 

1  ’•* 

2.2 

1.8  .8 

6.3 

8.5 

9.C 

020-060 

.5 

2.0 

.3  .8 

3.5 

9.3 

9.0 

050-070 

5.2 

i.i 

6.3 

3.3 

3.0 

(E)  060-100  1 

9.8 

.6 

10.6 

2.5 

2.0 

110-130 

6.6 

9 

.2 

7.7 

3.1 

3.0 

1 

140*160  ! 

13.2 

4.1 

.6 

18.0 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

5.6 

2.9 

2.5  .8  .2 

1 1.7 

6.7 

5.5 

200-220 

.5 

8 

1.2 

4.8 

5.C 

230-250 

1.1 

.5 

1.5 

3.8 

3.0 

(U)  260-260 

1.5 

.5 

.2 

2.2 

3.9 

3.0 

290-310 

1.1 

.5 

.3 

1.8 

5.5 

4.0 

320-3*0 

i  2.5 

2.8 

.5  .6 

t.  1 

7.0 

6.5 

VARIABLE 

i 

CALM 

I  iimnutininmin/ninmnmmumitiuninniiiniiiitittnmni 

23.2 

//////////// 

TOTALS 

\  *8.7 

18.9 

6.4  3.0  .2 

100.0 

3.8 

3.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 

4  -  4  ■ 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
ItKAFfTAC,  ANHIVIllf  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WiNO  SPEED 
F»OM  HaiSI  Y  OB*f  NVAT  IONA 

STATION  NC*8£R:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  Of  RECORD:  NAY  60  ■  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  HAY  HOURS:  03-05 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
DEGREES)  | 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

U]HO 

UI  HO 

(N)  350-010  | 

.9 

1.3 

.3  .3 

2.9 

71 

6.0 

J 

020-040  | 

1.4 

.3 

.1 

1.8 

3.7 

2.0 

G50-07D 

4.9 

.2 

.1 

5.3 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

9.7 

.3 

10.6 

2.6 

2.0 

110-130 

10,8 

1.6 

12.4 

2.9 

3.0 

140-160 

15.0 

3.6 

,6 

’9.2 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

3-7 

3.8 

2.3  .3 

10.1 

6.8 

7.0 

200-220 

’•* 

.3 

.1 

1.8 

4.1 

3.0 

230-250 

1  1 .4 

.5 

.2 

2.1 

4.1 

3.0 

(U)  260-280  | 

i 

1  1.5 

.5 

.1  .2 

2.3 

5.2 

4.0 

290-310 

i 

!  15 

.5 

.1 

1.8 

*N.1 

3.0 

320-340 

i  2-2 

1 

2.5 

.9 

5.6 

6.0 

5.C 

VARIABLE 

i 

CALM 

uiiiiiiiiininiiuiiiiuiiiiiniitiiiiiiiiiimiitiimimmiimiiiiim 

24.2 

nnminn 

TOTAlS 

54.2 

15.9 

4.8  .8 

100.0 

3.1 

3.0 

TOT  At  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  872 


C  •  4 
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OPERATING  LOCATION  A  PERCENTAGE  F REQUCRC  Y  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECYION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASMEVIli-f  Nl  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NLWBER:  690110  STATION  NAME:  DUC'JAY  PROVING  GROUNDS  'JT  PERICC  OF  RECORD:  KAY  60  -  APR  90 


.ST 

TO  UTC:  ♦  7  MONTH;  HAY  HOURS 

06-03 

CMRIC'ION 

(DECREES) 

-A 

5-9 

WIND  SHED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-2*  25-29  3C ■ 54  35-39  AO-49  50-64  Gt  65 

’OTAl 

* 

ME  AK 

W  1  kO 

KtO 1  AN 

wi  W£> 

(N)  550 -CIO 

.5 

1.2 

.5  .1  .1 

2.4 

7.8 

7.5 

:-04( 

l 

.8 

.4 

.1 

1.2 

4.5 

4.0 

CnO  -C.  0 

3.2 

.6 

.  1 

3.9 

3.2 

3.0 

(E>  CkO- 

7.8 

1.2 

9.0 

2.9 

3.0 

110-150 

I  ,‘a 

1  .6 

.2 

V  .5 

3.2 

3.0 

140-160 

j  11.1 

3.1 

1.0 

15.2 

4.0 

3.0 

(S)  170-190 

i  5,3 

4.2 

5.2  .6  .2 

’3.5 

6.8 

6.0 

200 -220 

:  2.9 

.3  .1  .1 

(4.3 

4.5 

3.0 

250-250 

1 

j  2.5 

.8 

3.3 

3.5 

3.0 

(4)  260-260 

i  3.6 

1  .0 

.3 

4.9 

3.8 

3.0 

290-310 

!  1.8 

1.2 

.5  .1 

3.5 

5.6 

4.5 

320-540 

1 

1  1.6 

2.8 

1.0  .2  .1 

5.8 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

\ 

CAL* 

\/ / / / / / / / .••/ / / / m  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / // / / // / / n  i  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / // / / / // / / 7  n  >  / // / / / / / / 

21.5 

'ini;  /  i i  /  /  / 

TOTALS 

50.9 

19.5 

7.1  1.2  .5 

co.o 

3.6 

3.C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1526 


c 
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OPERATING  LOCATION  « A - 
USAFCTAC,  AtHCVILLC  NC 


PCRCCNTAGC  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RURFACE  UINO  DIRECTION  HIM  WIND  R NB 
FROM  HOURLY  06IERVATI0NI 


STATION  NUMBER:  6901 10  STATION  NAME:  OLKSUAY  PROVING  GROUNOS  UT 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 
MONTH:  NAY  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

'DECREES) 

1  ’■* 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

NEAR 

mm 

NGN  MS 

mm 

(N)  350-010 

1.6 

1.3 

.7 

.4 

.1 

4.1 

7.2 

5.0 

020-040 

1.5 

1.2 

.9 

.1 

3.7 

6.5 

6.0 

050-070 

1.2 

.3 

1.4 

3.0 

3.0 

<E>  000-100 

1.3 

.3 

.1 

1.8 

3.8 

3.0 

110-130 

1.3 

.7 

.1 

2.1 

4.1 

4.0 

140-160 

2.4 

2.0 

2.0 

.5 

.1 

7.0 

7.6 

7.0 

(S)  170-190 

3.3 

4.6 

6.4 

2.7 

.6 

17.6 

9.8 

10.0 

200-220 

3.1 

2.6 

1.1 

.5 

.2  .1 

7.7 

6.9 

5.0 

230-250 

3.3 

2.2 

.3 

.1 

5.9 

4.8 

4.0 

(U)  260-280 

7.2 

4.7 

1.1 

.1 

13.2 

4.9 

4.0 

290-310 

5.9 

6.6 

1.5 

.8 

.2 

15.0 

6.2 

5.0 

320-340 

4.5 

3.7 

2.0 

.5 

.2 

10.8 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////Z/////7///////////////////////////////7///////////////////////// 

9.6 

//////////// 

TOTALS 

36.6 

30.2 

16.2 

5.7 

1.4  .1 

100.0 

6.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1524 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC :  +  7  MONTH:  MAY  HOURS:  12- '4 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

|  1-4 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

HIND 

(N)  350-010 

2.2 

1.9 

1.1 

.3 

.1 

5.6 

6.9 

6.0 

020-040 

1.4 

1.0 

.4 

.2 

.3 

3.3 

7.5 

6.0 

050-070 

1.0 

.8 

.1 

.1 

2.0 

5.6 

4.0 

(E)  080-100 

.5 

.5 

.1 

1.1 

5.2 

4.5 

110-130 

.8 

.3 

.1 

1.2 

4.5 

4.0 

HO- 160 

1.3 

2.7 

2.0 

.3 

.3 

6.6 

8.5 

8.0 

(S)  170-190 

2.3 

4.2 

4.9 

1.5 

.8 

.1 

13.7 

10.0 

10.0 

200-220 

1.6 

2.4 

2.1 

1.0 

.8 

7.7 

10.’ 

9.0 

230-250 

2.7 

3.9 

1.4 

.3 

.2 

B.6 

7.1 

6.0 

<U)  260-280 

S.3 

6.6 

2.1 

.4 

.1 

14.5 

6.5 

6.0 

290-310 

4.5 

8.7 

3.1 

1.0 

.1 

17.4 

7.3 

7.0 

320-340 

3.8 

7.1 

3.0 

.5 

14.5 

7.0 

6  0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiimiiiiuiiimimuiiuiiiiiiimiiiiiiiininiiiiiiiiniiiiiuiiiniiii 

3.9 

//////////// 

TOTALS 

27.4 

40.1 

20.4 

5.5 

2.7 

.2 

100.0 

7.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1459 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  U1NO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  NONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


UIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UINO 

(K)  550-010 

2.0 

2.7 

1.3 

.5 

.4 

6.9 

8.0 

6.0 

020-040 

1.3 

1.4 

1.5 

.5 

.1 

4.7 

8.5 

8.0 

050-070 

1.4 

.2 

2.9 

5.2 

5.0 

(E)  oao-ioo 

.9 

.6 

1.5 

3.9 

4.0 

110-130 

1.2 

.4 

•  S 

.1 

2.1 

5.5 

4.0 

140-160 

1.7 

2.2 

1.3 

.5 

5.6 

7.6 

6.5 

(S)  170-190 

1.4 

3.1 

2.7 

2.0 

.7 

.3 

10.2 

10.9 

10.  C 

200-220 

1.2 

2.5 

2.6 

1.5 

.5 

.1 

8.4 

10.7 

10.0 

230-250 

2.1 

3.6 

1.9 

.7 

.5 

8.9 

8.7 

7.0 

(U)  260  230 

3.5 

5.6 

2.4 

.9 

.1 

12.4 

7.5 

7.0 

290-310 

5.1 

6.9 

1.9 

.1 

.2 

.1 

14.3 

6.4 

6.0 

320-340 

4.4 

6.1 

4.6 

.5 

.3 

17.8 

7.4 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

imiiimimiimiiiiimiiunimnimiiiuii/nmiiiiiiiumimnui 

4.3 

//////////// 

TOTALS 

26.2 

36.5 

20.9 

7.3 

2.6 

.5 

100.0 

7.7 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1101 
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OH RAT  INC  LOCATION  "A"  PERCENT ACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME :  DOGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  *  7 

MONTH:  MAY  HOURS:  18-20 

DIRECTION  I 
(DEGREES)  | 

1  1-* 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

3.2 

1.7 

1.0 

.4  .1 

9.i 

3.4 

7.0 

020-040 

2.7 

5.7 

3.0 

.7 

.2 

12.4 

7.8 

7.5 

050-070 

2.6 

.7 

.2 

3.6 

4.1 

3.0 

(E)  080-100 

2.3 

1.1 

.1 

3.5 

4.1 

3.0 

110-130 

1.6 

.6 

.2 

.1 

2.5 

4.8 

3.0 

140-160 

3.0 

1.9 

.8 

.4 

.2 

6.1 

6.4 

5.0 

(S)  170-190 

2.7 

2.9 

2.2 

1.0 

.4  .1 

9.2 

8.6 

8.0 

200-220 

1.0 

2.7 

2.9 

.6 

7.2 

9.3 

9.0 

230-250 

2.3 

1.4 

1.2 

.5 

5.4 

6.9 

5.0 

(W)  260-280 

4.4 

2.5 

•  .2 

.1 

8.2 

5.5 

4.0 

290-310 

4.5 

2.7 

.8 

8.1 

S.O 

4.0 

320-340 

4.5 

5.5 

1.7 

1.0 

.5  .1 

13.3 

7.5 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiuinniiiiniiiiiimiiiiiiiiniimniiniiiiiumii  11.2 

//////////// 

TOTALS 

1  34.3 

30.9 

16.0 

5.4 

1.7  .;  .1 

100.0 

6.2 

6.C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

837 
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OPE RAT  IMG  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


Wild  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1  1-* 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.2 

3.2 

2.8 

1.1 

.3 

8.6 

9.6 

9.0 

020-040 

2.0 

4.5 

1.7 

2.0 

.2 

10.3 

9.1 

8.0 

050-070 

6.9 

3.1 

.2 

10.1 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

6.3 

2.0 

8.3 

3.3 

3.0 

110-130 

5.5 

1.2 

.5 

7.2 

3.5 

3.0 

140-160 

8.3 

2.5 

.2 

.3 

11.2 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

4.1 

3.5 

2.6 

.8 

.5 

11.5 

7.7 

8.0 

200-220 

.8 

1.2 

.5 

.6 

3.1 

8.5 

8.0 

c30 -250 

1.4 

1.4 

.3 

3.1 

5.1 

5.0 

CW)  260-280 

1.5 

1.2 

.3 

3.1 

5.0 

4.5 

290-310 

1.2 

.6 

.3 

2.2 

5.5 

3.0 

320-340 

2.3 

3.4 

2.3 

.5 

.3 

8.8 

8.1 

8.0 

VARIABLE 

I  - 

CALM 

////////////.'//////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.6 

//////////// 

TOTALS 

41.5 

27.8 

11.4 

5.6 

1.0  .3 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPE  RAT  I  KG  LOCATION  »A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAM:  WJCUAT  PROVING  GROUNDS  UT  PER  100  OF  RECORD:  MAT  60  -  APR  CO 


1ST 

TO  UTC:  - 

■■  7 

MONTH:  HAY  HOURS:  ALL 

DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15 

■19 

WING  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  j 

1 

X 

WIND 

WIND 

<N)  350-010 

1.6 

2.0 

1.1 

.5 

.1 

.0 

5.3 

7.9 

7.0 

020-040 

1 .4 

1.7 

.9 

.4 

.1 

4.5 

7.6 

7.0 

050-C70 

2.8 

.9 

.1 

.0 

3.8 

3.7 

3.0 

<E)  080-100 

4.2 

.8 

.0 

5.1 

3.1 

3.0 

110-130 

4.4 

.9 

.2 

.0 

5.5 

3.4 

3.0 

140-160 

6.3 

2.7 

1.2 

.3 

.1 

10. S 

5.2 

4.0 

(S)  170-190 

3.4 

3.8 

3.7 

1.3 

.4 

.1 

12.8 

3.7 

8.0 

200-220 

1 

1.8 

1.8 

1.3 

.A 

.2 

.0 

5 . 7 

8.t 

7.0 

230-250 

2.3 

2.0 

.7 

.2 

.1 

5.3 

6.3 

5.0 

(U)  260-290 

4.1 

3.3 

1.1 

.2 

.0 

8.7 

5.8 

5.0 

290-310 

3.S 

4.1 

1.2 

.3 

.1 

.0 

9.3 

6.4 

6.0 

320*340 

3.3 

4.6 

2.1 

.4 

.2 

.0 

10.6 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALN 

| imiiiiimimiimiiiii/miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiniiini  n.o 

III llll II  III 

TOTALS 

1 

|  39.1 

28.6 

13.6 

4.2 

1.3 

.1 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF 

observations 

8623 

C  •  4  ■  49 
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OPERA T 1 KG  LOCATION  "A"  F'ACEXIAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UIMO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  IX  f:ON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  690110 

STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  ♦  7 

PER  100  OF  RECORD:  MAY  60 
MONTH:  MAY  HOURS:  ALl 

APR  90 

CATEGORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  .ESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE 

AND /OB 

GE  1/2  NILE  (0900  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES 

1/2  MILE  (0800  METERS/. 

(4900  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

direction  | 

1-4 

WIK)  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  . 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

W'NO 

H>  350-010 

3.2  3.2 

6.5 

20.0 

20.0 

020-040 

050-070 

(E)  090-100 

110-130 

140-160 

3.2 

3.2 

5.0 

5.0 

(S)  170-190 

200-220 

3.2 

3.2 

6.5 

11.5 

11.5 

230-250 

(U)  260-280 

16.1 

9.7 

25.8 

4.5 

4.0 

290-310 

6.S 

19.4  3.2 

29.0 

7.4 

6.0 

320-340 

3.2 

12.9  6.5  3.2 

25.8 

8.5 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiuiiiiiiinimimniiiiiiiiimiinimmiiiimiimimiiiiiiniiiii  3. 2 

m  mu  nu 

TOTALS 

1  29.0 

45.2  6.5  6.4  9.6 

100.0 

7.7 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  31 

C  ■  4  -  50 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  f REOUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFITAC,  ASHEVILLE  KC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER ;  690110  STATION  HAKE:  CUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  KAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  VUN  HOURS:  00-02 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1  14 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  ii-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

KEAN 

UINO 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010 

|  1.6 

2.9 

1.7  1.0  .2 

7.3 

9.0 

9.0 

020-040 

1.0 

2.1 

1.9  .3  .6  .2 

6.0 

10.5 

9.5 

050-070 

|  5.4 

1.0 

.3 

6.7 

3.7 

3.0 

(E)  080-100 

1  9.4 

1.1 

10.5 

2.3 

3.0 

110-130 

6.7 

1.1 

7.8 

3.0 

3.0 

140-160 

’2.1 

3.0 

.3 

15.4 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

I  7.1 

4.4 

1.9 

13.5 

5.4 

4.0 

200-220 

2.4 

.3 

.3 

3.0 

4.2 

3.0 

230-250 

1.1 

.5 

1 .6 

3.9 

2.5 

(U)  260-260 

2.5 

C 

3.0 

3.3 

3.0 

290-310 

1.1 

1.0 

.2 

2.2 

5.5 

4.5 

320-340 

2.1 

2.2 

.2 

4.4 

4.9 

5.0 

VARIABLE  ! 

1 

CALM 

1  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.6 

llllllllllll 

TOTALS 

|  52.5 

20.1 

6.6  1.3  1.0  .2 

100.0 

3.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  600110  STATION  NAME:  CXJGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUH  HOURS:  03-05 


U1M>  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  3S-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

TL 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UIND 

(H)  350-010 

.7 

1.6 

.9 

3.3 

7.1 

6.5 

020-040 

2.2 

.7 

.9 

3.9 

5.9 

4.0 

050-070 

3.5 

.6 

4.1 

3.2 

3.0 

(E)  080-100 

7.3 

.9 

8.2 

2.8 

2.0 

110-130 

9.6 

1.4 

11.0 

3.0 

3.0 

140-160 

IS. 9 

4.0 

.1 

20.0 

3.3 

i.o 

<S)  170-190 

6.6 

3.5 

1.4 

11.5 

5.0 

4.0 

200-220 

2.1 

.4 

.1  .2 

2.8 

4.6 

3.0 

230-250 

2.6 

.4 

2.9 

3.0 

3.C 

<U>  260-280 

1.9 

.4 

.1 

2.4 

3.4 

3.0 

290-310 

.9 

.1 

.1 

1.2 

4.1 

4.0 

320-340 

1.3 

1.8 

.7 

3.8 

6.2 

5.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

Xiiiiin/iiiiiimuniiiiMiniiinimiiiiiiiiininmiiiii'iiniiiiiiim 

24.9 

m  mu  nn 

TOTALS 

54.6 

15.8 

4.3  .2 

100.0 

3.0 

3.0 

TOTAL  NUNS'-fi  OF  OSSERVATIONS  851 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  «It®  DIRECTION  VT.R&-S  JlND  SPEEO 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  06SERVAT IONS 

STATION  MEMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  1 00  OF  RECORD :  MAY  tv-  ■  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


DIRECTION  |  1-4 

(DEGREES)  | 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 
W  l  NO 

(N)  350-010 

1.2 

.8 

.3 

.1 

2.S 

5.7 

5.0 

020-040 

1.0 

.7 

.3 

.1 

2.1 

5.5 

5.0 

050-070 

2.8 

.8 

3.6 

3.4 

3.0 

CE)  080-100 

6.3 

1.5 

7.6 

3.2 

3.0 

110-130 

11.0 

1.7 

.1 

12.9 

3.2 

3.0 

140-160 

11.3 

3.8 

1.4 

16.5 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

5.4 

3.0 

2.7 

.3 

.1 

11.4 

6.1 

5.0 

200-220 

3.0 

.7 

.2 

.1 

3.9 

3.8 

3.0 

230-250 

2.9 

.9 

.1 

3.8 

3.5 

3.0 

(W)  260-280 

2.5 

.9 

.1 

3.5 

3.6 

3.0 

290-310 

1.9 

1.3 

.2 

.1 

3.5 

5.0 

4.0 

320-340 

2.5 

1.5 

.8 

.1 

4.8 

5.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////7////////////////////////////////// ///////////// 

23.9 

//////////// 

TOTALS 

51.8 

17.4 

6.2 

.8 

.1 

100.0 

3.3 

3.0 

IOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  '.<.99 
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OPERATING  LOCATION  “A" 
UtAFETAC,  ASHEVILLE  «C 


PERCENTAGE  FREGUENCV  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  ulMO  SPEED 
FROM  NCUSLY  QBSERVAT  IONS 

STATION  NLMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAT  60  •  APR  90 

1ST  TO  UTC:  •  7  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  I 
(DEGREES)  | 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  Of  65 

TCTAl 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UIND 

CM)  350-010 

1.9 

1.4 

1.2 

.1 

4.6 

6.4 

020-040 

1.1 

.7 

.3 

.1 

2.2 

5.8 

m 

050-070 

.9 

.7 

1.5 

3.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.1 

.1 

.1 

1.4 

4.1 

3.0 

110-130 

1.4 

.7 

.1 

.1 

2.2 

4.3 

4.0 

140-160 

1.9 

1.7 

1.9 

.5 

6.0 

7.7 

(6)  170-190 

3.2 

4.6 

6.8 

1.8  .3  .1 

16.6 

9.4 

200-220 

3.5 

2.5 

1.3 

.1  .1 

.1 

7.4 

6.3 

230-2S0 

4.2 

2.1 

.6 

6.9 

4.7 

<W)  260-280 

7.6 

5.0 

.9 

13. S 

4.6 

4.0 

290-310 

5.8 

6.6 

1.9 

.1  .1 

14.4 

5.7 

5.0 

320-340 

6.5 

4.7 

1.4 

.3 

13.0 

5.5 

4.0 

VARIABLE  i 

1 

CALM 

iiimiiiuiniimnnuiHiiimmiumiimiinuiiiimiiiiiiiiiimiii 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

39.1 

30.8 

16.5 

3.1  .5  .1 

.1 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  ISOS 
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OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  AiKEVILU  HC 


PERCENTAGE  FREGUEMCV  Of  OCCURRENCE  SURFACE  U10  DIRECTION  VERSUS  U1M0  SPEED 
FROM  WUU.T  OBSERVATIONS 

STATION  NONMA:  690110  STATION  NAME:  DUCMAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  *ECO*C:  NAT  60  -  AM  90 

1ST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JUN  HOURS:  12- H 


WIND  SPECS  IN  KNOTS 


BISECTION 

(DEQUES) 

l  1* 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

“1 

MEAN 

VINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

2.2 

1.2 

.1 

5.2 

6.9 

6.0 

020-040 

1.0 

.8 

.2 

.2 

.1 

2.3 

7.7 

5.0 

050-070 

I  1.1 

I 

.4 

.1 

.1 

1.7 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

.5 

.3 

.1 

.9 

4.8 

4.0 

110-130 

.6 

.6 

.1 

1.3 

4.5 

4.0 

140-160 

1-3 

1.8 

1.1 

.4 

.1 

4.7 

8-0 

7.0 

(S)  170-190 

1.9 

3.7 

4.5 

2.3 

.8 

.1 

13.2 

10.3 

10.0 

200-220 

1.7 

3.6 

2.0 

.3 

.3 

.1 

7.9 

8.2 

7.0 

230250 

t  2.9 

4.5 

1.4 

.2 

8.9 

6.S 

6.0 

(U)  260-280 

4.7 

8.6 

1.8 

.1 

.1 

15.3 

6-4 

6.0 

290-310 

4.7 

9.6 

4.9 

1.3 

20.5 

7.5 

7.0 

320-340 

4.5 

6.9 

2.0 

.6 

.3 

14.4 

7.0 

6.0 

VARIABLE  I 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.8 

llllllllllll 

TOTALS 

26.6 

43.0 

19.4 

5.6 

1.7 

.2 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  WMKB  Of  GNSEBVAT  IONS  1435 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PCRCEMTAfiE  ftEOUENCT  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UlMC  DIRECT  ION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFCTAC,  ASHEVILLE  MC  FROM  HOURLY  OBSERVATION! 

STATION  ULMER:  690110  STATION  <UME:  OUGUAY  PROVISO  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  HAT  60  -  APR  90 

LJT  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OUN  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1  1"* 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  J5-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 
U!  NO 

MEDIAN 

VINO 

(N)  350-010 

2.2 

2.7 

1.8 

.3 

.1 

7.0 

7.5 

7.0 

020-040 

1.2 

1.8 

1.1 

.2 

4.3 

7.8 

6.0 

050-070 

1.0 

.5 

.5 

.1 

2.1 

6.1 

4.5 

(E)  080-100 

.7 

.6 

.2 

1.4 

5.3 

5.0 

110-130 

.7 

.6 

.4 

1.7 

5.7 

5.0 

140-160 

1.0 

1.4 

.7 

.2 

3.3 

7.2 

6.0 

(S)  170-190 

1.6 

4.1 

3.1 

1.3 

.2 

10.3 

9.1 

9.0 

200-220 

1.6 

1.8 

2.7 

.7 

.7  .1 

7.6 

10.2 

10.0 

230-250 

1.5 

3.6 

2.2 

.4 

.3 

8.2 

8.5 

8.0 

(U)  260-280 

3.9 

5.9 

2.4 

.5 

.2  .1 

13.0 

7.2 

6.0 

290-310 

3.7 

7.4 

3.5 

.8 

.3 

15.7 

7.5 

7.0 

320-340 

5.5 

9.5 

4.7 

1.5 

.2  .1 

21.5 

7.6 

7.0 

VARIANCE 

1 

CALM 

mmiiHiiiiiiimiuiniumimitiiiiiiuiiiiiiiiiiinimiimmmm 

4.0 

immnm 

TOTALS 

24.6 

40.1 

23.3 

5.6 

2.4  .2  .1 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  NLWKR  Of  ONSCRVATIONS  1067 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMIER:  690110  STATION  MANE:  CUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  1 00  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH:  JUN  HOURS 

:  18-20 

DIRECTION 
(DEGREES)  | 

1  V* 

5-9 

10-14 

15-19 

UINO  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

WIND 

CM)  350-010 

3.1 

4.3 

2.7 

.9 

11.0 

7.8 

7.0 

020-040 

1.6 

3.5 

1.7 

.7 

.2 

7.8 

8.4 

8.0 

050-070 

3.7 

2.3 

1.2 

7.3 

5.6 

4.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.0 

.2 

3.2 

4.2 

3.0 

110-150 

1.7 

1.0 

.1 

2.8 

4.3 

4.0 

140-160 

1.7 

1.7 

.5 

4.0 

5.4 

5.0 

<S)  17C-190 

2.7 

3.7 

3.2 

.6 

.1 

10.4 

8.0 

8.0 

200-220 

1.4 

1.6 

1.4 

.6 

.1 

5.1 

8.7 

e.c 

250-250 

2.5 

2.5 

1.0 

.6 

6.5 

7.2 

6.0 

(W)  260-280 

2.8 

2.7 

.7 

.1 

.1 

6.5 

6.0 

5.0 

290-310 

4.0 

3.1 

.6 

.4 

8.0 

5.5 

5.0 

32C-540 

5.7 

8.0 

4.1 

.1 

.4 

18.3 

6.9 

7.0 

VARIABLE  | 

i 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.1 

//////////// 

TOTALS 

32.9 

35.4 

17.3 

4.1 

.9 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  BIO 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OUERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DCICUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  NAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  31-23 


U1N0  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

HE  AH 
U1N9 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010 

3.0 

3.5 

4.3 

1.0 

.2 

.2 

12. i 

9.0 

9.0 

020-040 

2.5 

3.3 

4.0 

1.0 

.8 

12.1 

9.4 

9.0 

050-070 

5.9 

3.2 

2.1 

11,1 

5.5 

L.O 

;ri  080-100 

5.9 

2.4 

8.3 

3.9 

3.5 

110-130 

6.0 

1.0 

7.0 

3.1 

3.0 

140-160 

9.4 

2.7 

.3 

l2.i 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

3.8 

4.0 

1.1 

.5 

9.4 

6.5 

6.0 

200-220 

.3 

.8 

1.3 

2.4 

8.3 

10.0 

230-250 

.3 

.6 

.2 

.5 

1.6 

9.2 

7.5 

(V)  2tC-280 

1.3 

.6 

.3 

2.2 

4.7 

4.0 

«;-3io 

.6 

.2 

.8 

3.0 

3.0 

320-3*0 

3.2 

2.5 

1.3 

.5 

.2 

7.6 

6.6 

5.5 

VARIABLE  1 

1 

CALM 

13.2 

//////////// 

TOTALS 

42.2 

25.3 

14.9 

3.5 

1.2 

.2 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NLMSER:  690110  STATION  NAME:  DOGWAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTCi  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

X 

UINO 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

2.2 

1.5 

.3 

.0 

.0 

5.9 

7.5 

7.0 

020-040 

1.3 

1.5 

1.0 

.2 

.2 

.0 

4.2 

8.0 

7.0 

050-070 

2.5 

1.0 

.4 

.0 

3.9 

4.6 

3.0 

(E)  080-100 

3.6 

.8 

.1 

4.5 

3.4 

3.0 

110-130 

4.5 

1.0 

.1 

.0 

5.6 

3.4 

3.0 

140-160 

6.1 

2.5 

1.0 

.2 

.0 

9.7 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

3.8 

3.8 

3.5 

1.0 

.2 

.0 

12.4 

8.0 

8.0 

200-220 

2.2 

1.7 

1.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

5.5 

7.2 

6.0 

230-250 

2.5 

2.1 

.7 

.2 

.0 

5.6 

6.0 

5.0 

(U)  260-280 

3.9 

3.6 

.9 

.1 

.1 

.0 

8.5 

5.6 

5.0 

290-310 

3.2 

4.4 

1.7 

.4 

.1 

9.8 

6.6 

6.0 

320-340 

4.1 

4.8 

1.9 

.4 

.1 

.0 

11.4 

6.6 

6.0 

VARIABLE  1 

calm  j iiiiiiiiiuiimmiiiiiiiiiiiumimmiiiiiiiiimiuiiniiiiimiiiiiiii  13.0  //////////// 

TOTALS  I  39.5  29. A  14.0  3.0  .9  100.0  5.4  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6427 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAT  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0600  METERS). 

ANO/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  NILES  (4600  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

I 

020-040 

1 

6.7 

6.7 

7.0 

7.0 

050-070 

(E)  080-100 

110-130 

6.7 

6.7 

2.0 

2.0 

140-160 

6.7 

6.7 

1.0 

1.0 

(S)  170-190 

200-220 

6.7 

6.7 

10.0 

10.0 

230-250 

6.7 

6.7 

10.0 

10.0 

(U)  260-280 

6.7 

6.7 

2.0 

2.0 

290-310 

13.3  6.7  6.7 

26.7 

5.5 

5.0 

320-340 

13.3 

13.3 

2.5 

2.5 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////.'/////////////////////////// 

20.0 

//////////// 

TOTALS 

46.7  13.4  20.1 

100.0 

3.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  15 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFITAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  600110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  Of  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OE3REE3) 

!  1*4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  SO-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

UIW) 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

1.7 

.3  .2 

3.2 

6.3 

6.0 

020-040 

2.3 

1.8 

1.2 

5.4 

6.3 

5.0 

050-070 

7.2 

1.2 

8.4 

3.1 

3.0 

(E)  080-100 

10.1 

1.4 

.2 

11.7 

3.1 

3.0 

110-130 

7.2 

1.4 

.2 

8.8 

3.3 

3.C 

140-160 

10.6 

3.7 

.9 

15.2 

4.4 

3.0 

<S)  170-190 

4.9 

7.2 

2.5  .3 

14.9 

6.5 

6.0 

200-220 

1.2 

.3 

.3 

1.8 

4.5 

3.0 

230-250 

1.1 

.2 

1.2 

2.9 

2.0 

<V>  260-280 

.9 

.2 

1.1 

3.3 

3.0 

290-310 

.9 

.3 

1.2 

3.9 

4.0 

320-340 

1.1 

1.5 

.5 

3.1 

5.8 

5.0 

VARIABLE  | 

| 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 

24.0 

//////////// 

TOTALS 

48.6 

20.9 

6.1  .5 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRO*  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

total 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UIND 

<N>  350-010 

1.  i 

.2 

1.3 

3.5 

3.0 

020-040 

7 

.5 

1.2 

3.9 

3.0 

050-070 

4.5 

.5 

.1 

5.1 

2.9 

2.0 

(E)  080-100 

9.8 

1.6 

.1 

11.5 

3.1 

3.0 

110-130 

10.2 

1.8 

.2 

12.2 

3.4 

3.0 

140-160 

14.5 

6.5 

1.1 

22.0 

4.2 

4.0 

(S)  170-190 

5.1 

4.4 

1.3 

10.7 

5.3 

5.0 

200-22C 

2.1 

.4 

2.5 

3.1 

3.0 

230-250 

2.0 

.4 

2.4 

2.9 

2.0 

(W)  260-280 

1.6 

.2 

1.9 

2.8 

2.0 

290-310 

.9 

.4 

1.3 

3.5 

4.0 

320-340 

2.2 

1 

.5 

2.7 

3.0 

3.0 

varIable 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.3 

//////////// 

TOTALS 

54.7 

17.4 

2.8 

100.0 

2-8 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  850 
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OPERATIC  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

JSAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  06-0# 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRECTION  | 
(DEGREES) 

|  1-4 

i 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAl 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

(N)  350-010 

1.0 

,i 

.1 

1.3 

3.5 

2.0 

020-040 

1.6 

.4 

.1 

2.1 

3.4 

2.0 

050-070 

2.4 

.3 

2.7 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

8.1 

.8 

8.9 

2.7 

2.0 

110-130 

8.9 

1.9 

.1 

10.8 

3.3 

3.0 

HO-160 

11.6 

5.7 

1.6 

.1 

19.0 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

7.0 

5.4 

3  1 

.3 

.1 

15.9 

6.1 

5.0 

200-220 

2.2 

.4 

.1 

2.7 

3.4 

2.S 

230-250 

1 

!  3,3 

.3 

3.6 

2.9 

:-.o 

(U)  260-280 

1 

3.2 

.5 

3.7 

3.0 

3.0 

290-310 

1.8 

.3 

2.1 

2.8 

2.0 

520-340 

1.6 

.3 

2.0 

2.9 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

| ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.1 

//////////// 

TOTALS 

52.7 

16.4 

5.1 

.4 

.1 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1468 
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0P(  MU  MG  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  01RECU0N  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  MC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  SUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERI®  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

VINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

.7 

.2 

2.8 

4.0 

3.0 

020-040 

1.0 

.4 

.3 

1.7 

5.3 

3.5 

050-070 

1.0 

.2 

1.2 

3.6 

3.0 

(E)  060-100 

1.2 

.1 

1.3 

2.8 

2.0 

110-130 

1.1 

.3 

1.5 

3.5 

3.0 

140-160 

2.6 

3.6 

3.0 

.7  .1 

10.0 

7.9 

7.0 

($)  170-190 

4.0 

8.7 

9.2 

2.2  .3 

24.4 

9.1 

9.0 

200-220 

2.2 

3.2 

1.5 

.2  .1 

7.3 

7.0 

7.0 

230-250 

5.0 

2.8 

.1 

7.9 

4.2 

4.0 

(U)  260-280 

7.6 

4.4 

.3 

12.4 

4.3 

4.0 

290-310 

6.3 

4.4 

.4 

.1 

11.2 

4.5 

4.0 

320-340 

5.2 

1.7 

.2 

.1 

7.2 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiimiimiiiiiiniiiiiiiiuimimiiiimumuiiiimmmiiimiiiii 

11.2 

//////////// 

TOTALS 

39.2 

30.5 

15.2 

3.3  .5 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NLMBER  OF  OBSERVATIONS  I486 


C  -  4  64 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UtNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  AtEVHLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NLMER:  690110  STATION  NAME:  OUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


WINC  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  ] 
(DEGREES) 

j  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  6S 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

1.5 

3.8 

4.2 

4.0 

020-040 

1.4 

.8 

.1 

2.3 

4.5 

4.0 

050-070 

1.3 

.6 

1.9 

4.3 

4.0 

(E>  080-100 

.9 

.6 

.1 

1.6 

4.5 

4.0 

110-130 

1.6 

1.1 

.3 

3.0 

5.4 

4.0 

140-160 

1.6 

3.0 

1.2 

.7 

6.6 

7.7 

7.0 

(S)  170-190 

3.0 

5.6 

S.1 

1.3 

.1 

15.1 

6.8 

8.0 

200-220 

1.7 

4.4 

2.5 

.4 

.1 

9.0 

7.9 

7.0 

230-250 

3.5 

5.4 

1.5 

.3 

10.7 

6.3 

5.0 

(U)  260-260 

5.2 

8.8 

1.1 

.2 

15.3 

5.B 

5.0 

290-310 

3.5 

9.8 

1.6 

.4 

.1 

15.3 

6.5 

6.0 

320-340 

5.5 

5.4 

.6 

.1 

.1 

11.5 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.9 

mum  mi 

totals 

31.3 

47.0 

14.1 

3.4 

.4 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS  1411 


C  4  -  65 
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OPERATING  LOCATION  »»■  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  WNH:  690110  STATION  NAME.:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC: 

*  7 

MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 

DIRECTION  { 
(DEGREES) 

1  1** 

I 

5-9 

10-14  15 

-IV 

U1N0  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  SO-64  GE  65 

total 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

2.5 

.7 

.1 

.1 

5.9 

s. a 

5.0 

020 -W0 

1.5 

1.5 

.6 

.1 

.2 

3.8 

7.2 

6.0 

050-070 

1.1 

1.0 

3 

.1 

2.5 

6.0 

6.0 

(E)  oao-ioo 

.8 

.7 

.7 

.1 

2.3 

7.0 

7.0 

110-130 

.7 

1.6 

1.1 

3.4 

7.3 

6.0 

140-160 

1.9 

2.6 

1.8 

.7 

6.9 

7.8 

7.C 

(S)  170-190 

.8 

4.1 

3.6 

1.2 

.4  .1 

10.3 

10.1 

10.0 

200-220 

1.2 

3.2 

2.9 

.7 

.1  .1  .1 

8.3 

9.S 

9.0 

230-250 

2.7 

4.2 

2.4 

.4 

.1 

9.8 

7.7 

7.0 

(W)  260-280 

3.8 

6.9 

1.6 

.4 

.3  .1 

13.0 

6.8 

6.0 

290-310 

4.2 

7.7 

1.0 

.6 

.1 

13.6 

6.6 

6.0 

320-340 

6.0 

7.9 

1.6 

.4 

.1 

15.9 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

minmmiuimuimnimmimmimimniiiinmiiimnmiiiin 

4.2 

mnmnn 

TOTALS 

27.2 

43.9 

18.3 

4.8 

1.3  .3  .2 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NLMBER  Of  OBSERVATIONS  1073 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  CSSERVAllONS 

STATION  NUHSER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  Of  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JUL  HOURS:  18*20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  350-010 

3.0 

4.2 

2.0 

.1 

.1 

9.4 

6.7 

6.0 

020*040 

3.3 

4.3 

1.8 

.5 

9.9 

6.7 

7.0 

050-070 

3.3 

1.7 

.2 

5.3 

4.4 

3.0 

<E)  080-100 

i  1-8 

1.7 

.5 

.2 

4.2 

5.9 

5.0 

110-130 

2.0 

1.4 

.8 

.1 

.1 

4.5 

6.3 

5.0 

1*0- 160 

2.2 

3.0 

2.7 

.5 

.1 

8.5 

8.2 

8.0 

(S)  170-190 

1.4 

4.9 

4.2 

1.1 

.4  .1 

12.1 

9.5 

9.0 

200-220 

1.2 

2.0 

1.9 

.1 

.1 

5.4 

8.3 

9.0 

230-250 

1.7 

1.9 

1.1 

.2 

.2 

5.1 

7.5 

7.0 

(W)  260-280 

2.6 

3.1 

.7 

.4 

.2 

7.0 

6.7 

5.0 

290-310 

3.5 

2.3 

.4 

6.1 

4.8 

4.0 

320-3*0 

5.0 

5.3 

1.9 

.2 

.1 

12.5 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

uiiitiiuiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiin.’iiiiiiniiiiimimiiuiiiuiiinmii 

9.9 

//////////// 

TOTALS 

31.0 

35.8 

18.2 

3.4 

1.3  .1 

100.0 

6-3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  837 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FtEOLR.NCT  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  Wl'iD  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  600110  STATION  NANI:  OUGUAf  PROVING  GROUNDS  UT  PER  1 00  OF  RECORD:  MAT  60  ■  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  21  23 


Ml  NO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

total 

X 

HE  AM 
VINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

1.7 

1.5 

.3 

5.7 

7.0 

7.0 

020-040 

2.3 

4.8 

3.2 

.9 

11.2 

8.4 

8.0 

050-070 

10.0 

4.1 

.5 

14.6 

4.0 

3.0 

(E)  080-100 

7.1 

3.4 

.6 

11.1 

4.2 

3.5 

110-130 

4.6 

2.3 

.2 

7.1 

4.1 

3.0 

140-160 

7.1 

4.0 

1.7 

.5 

13.2 

5.7 

4.0 

(S)  170-190 

4.6 

6.0 

2-8 

.3 

13.7 

6.6 

6.0 

200-220 

.5 

2.0 

.5 

.3 

3.2 

8.0 

8.0 

230-250 

1.4 

1.2 

2.6 

4.8 

4.0 

(U)  260-280 

.9 

.9 

1.8 

4.7 

4.5 

290-310 

.6 

.5 

.3 

1.4 

6.3 

7.0 

320-340 

.9 

.6 

1.2 

.2 

2.9 

7.5 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

mnmnmmmmnmmiinmimmmimnmnmmiimiiiniii 

11.5 

//////////// 

TOTALS 

42.2 

31.5 

12.5 

2.5 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUM3SR  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NEWER:  690110  STATION  NANC:  OOCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  1 00  OF  RECORD:  HAY  60  -  APS  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1  1*4 

5-9 

10-1*  15-19 

VINO  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES) 

1 

X 

WIND 

wind 

<N)  350-010 

1.9 

1.4 

.5 

.1 

.0 

3.9 

5.5 

5.0 

020-0*0 

1.6 

1.4 

.7 

.1 

.0 

3.9 

6.4 

6.0 

050-070 

3.1 

1.0 

.1 

.0 

4.1 

3.8 

3.0 

(£>  080-100 

*.4 

1.1 

.2 

.0 

5.7 

3.6 

3.0 

*10-130  | 

*.2 

1.4 

.3 

.0 

.0 

6.0 

4.1 

3.0 

1*0-160 

6.0 

4.0 

1.8 

.4 

.0 

12.3 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

3.9 

5.9 

4.4 

1.0 

.2  .0 

15.4 

8.0 

8.0 

200-220  | 

1.7 

2.2 

1.3 

.2 

.0  .0  .0 

5.5 

7.3 

7.0 

230-230 

2.9 

2.3 

.7 

.1 

.0  .0 

6.1 

5.6 

5.0 

<U)  2o0-280 

3.6 

3.6 

.5 

.1 

.1  .0 

8.2 

5.3 

5.0 

290-310 

3.1 

3.8 

.5 

.1 

.0 

7.6 

5.6 

5.0 

320-3*0 

i 

3.7 

1 

3.0 

.7 

.1 

.0 

7.5 

5.3 

5.0 

VARIABLE  | 

i 

CAU* 

1 

|  mnniini/uii/niuiiimiuitiininniiiii/iuuiuinmi/uiiiiuiiii 

13.8 

//////////// 

TOTALS  | 

\  40. J 

31.1 

11.7 

2.2 

.3 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

8427 

C  •  A  •  69 
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OPERATING  LOUT! OK  "A" 
USAfETAC,  AtXVlLLE  MC 

STATION  NUMBER:  690110 


PERCENTAGE  FREttCMCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  OUGUAT  MOVING  GROUNDS  UT 
L8T  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  Of  RECORD:  MAY  60 
MONTH:  JUt  HOURS:  ALL 


AM  90 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  9UT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (06  .  METERS) . 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  NILE  <0000  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4600  MEIERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTION 

(DEGREES) 


I  1-* 


WIND  SPEED  IN  KNOT 5 

59  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  S£  65 


TOTAL  KAN  MEDIAN 


WIND  WIND 


<N)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-ISO 
140-160 
<S)  1 70-190 
200-220 
230-250 
(U)  260  280 
290-310 
320-340 


33.3 


33.3  15.0  15.0 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  66.7  m uh mn 
33.3  100.0  5.0  15.0 

TOTAL  NLM6ER  Of  OBSERVATIONS  3 
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OPtRAT I KG  LOCATION  "A*1  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGREES)  | 

j  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-6*  CE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

1.8 

1.5 

.3 

S.  7 

7.5 

7.0 

020-040 

2.2 

.9 

.6 

3.7 

5.1 

4.0 

050-070 

8.0 

1.7 

.2 

9.8 

3.3 

3.0 

(E)  080-100 

8.4 

.8 

9.2 

2.7 

2.0 

110-130 

6.9 

.9 

7.8 

2.9 

3.0 

140-160 

15.4 

4.6 

.5  .5 

20.9 

4.2 

3.0 

(S)  170-190  1 

8.0 

5.2 

.9 

14.1 

4.7 

4.0 

200-920 

1.1 

.5 

.2 

1.7 

4.8 

4.0 

230-250 

.9 

.9 

1.8 

5.3 

5.0 

lW)  260-280 

1.2 

1.2 

2.4 

2.0 

290-310 

1.1 

.3 

1.4 

3.2 

2.0 

320-340 

2.0 

.9 

.3 

3.2 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

\i  n  n  / 1  u  m  n  n  n  i  m  u  i  i !  i /////// nnnimuu/nmnnm  mum /////// 

19.4 

//////////// 

TOTALS 

I  57.2 

18.5 

4.2  .5 

.3 

100.0 

3.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 


C  •  4  -  71 


USAFETAC/DS  90/228  PAGE  124 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMSER:  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  NJGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 
LST  TO  UTC:  *7 


PER  ICO  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 
MONTH:  AUG  HOURS:  03  0S 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  I 
(DEGREES)  | 

|  1-4 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

total 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

.6 

.4 

2.2 

4.5 

3.0 

020-040 

.9 

.1 

.i 

1.2 

3.5 

2.5 

050-070 

5.1 

.2 

5.3 

2.3 

2.0 

(E)  080-100 

11.2 

.7 

.1 

12.0 

2.7 

2.0 

110-130 

9.3 

1.3 

10.6 

2.8 

2.0 

140-160 

16.4 

4.0 

1.2 

.1 

21 .7 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

5.4 

4.4 

.8 

.2 

10.8 

5.4 

4.5 

200-220 

1.3 

.2 

1.5 

3,2 

3.0 

230-250 

1.6 

.4 

2.0 

3.1 

2.0 

<U)  260-280 

1.1 

.1 

1.2 

2.6 

2.0 

290-310 

.5 

.4 

.1 

.9 

6.3 

3.5 

320-340 

1.6 

.5 

.1 

2.2 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

imimiutii/iuiiuiiiiiiiimiuuiiimiiiuiiiiiiiiiininmittiiiiiii 

28.3 

//////////// 

TOTALS 

55.7 

12.9 

2.6 

.3  .2 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  NUMSER  OF  OBSERVATIONS  849 


72 
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LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREOUENCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  08SEVATI0NS 


STATION  NUM8ER:  690110  STATION  NAME:  DUG WAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

j  1-4 

5-9 

WINO  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  350-010 

.4 

.1 

.5 

2.7 

2.0 

020-040 

1.3 

1.3 

2.4 

2.0 

050-070 

5.4 

.3 

5.8 

2.4 

2.0 

(E)  080-100 

11.4 

1.2 

12.5 

2.8 

3.0 

110-130 

13.6 

1.8 

15.4 

3.0 

3.0 

140-160 

12.5 

4.4 

1.2  .2 

18.3 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

5.0 

4.1 

2.0  .4  .1 

11.6 

6.2 

6.0 

200-220 

1.6 

.4 

.1 

2.1 

3.3 

2.0 

230-250 

2.1 

.6 

.1 

2.8 

3.7 

3.0 

(U)  260-280 

i 

1.9 

.5 

2.4 

3.1 

2.5 

290-310 

1 

i.i 

.1 

.1  .1 

1.4 

4.1 

2.0 

320-340 

1.7 

.5 

.1  .1 

2.3 

3.7 

2.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.7 

//////////// 

TOTALS 

58.0 

14.0 

3.6  .7  .2 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1476 

C  *  *  -  73 
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OPERATING  LOCATION  «A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  HONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  2529  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  350-010 

1.5 

.5 

2.1 

3.4 

3.0 

020-040 

.9 

.5 

.1 

1.4 

4.2 

3.0 

050-070 

•7 

.3 

1.0 

3.5 

3.0 

(E)  060-100 

1.3 

.3 

.1 

1.6 

3.5 

3.0 

110-130 

1.9 

.3 

.1 

2.3 

3.5 

3.0 

140*160 

3.0 

3.7 

1.4 

.4  .2  .1 

6.8 

7.4 

6.5 

(S)  170-190 

5.2 

7.3 

9.4 

2.5  .3 

24.7 

8.9 

9.0 

200-220 

3.5 

3.1 

.9 

7.5 

5.3 

5.0 

230-250 

4.7 

1.4 

.2 

6.4 

3.9 

3.0 

<U)  260-260 

8.6 

3.4 

.3 

12.5 

3.6 

3.0 

290-310 

6.8 

4.3 

.1 

11.1 

4.1 

4.0 

320-340 

4.5 

1.2 

.2 

.1 

6.0 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////// •'// ///////////// 

14.5 

//////////// 

TOTALS 

42.6 

26.3 

12.7 

3.1  .5  .1 

100.0 

5.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1495 
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OPERATING  LOCATION  «A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEYAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  8TATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


MIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

.e 

.2 

.1 

2  9 

4.4 

3.0 

020-040 

1.3 

.4 

.1 

.1 

1.8 

4.2 

3.0 

050-070  i 

.5 

.6 

.1 

1.1 

4.8 

5.0 

CE)  080*100  ! 

j 

.8 

.3 

1.1 

3.6 

4.0 

110-130 

1.3 

.5 

1.8 

4.0 

4.0 

140-160 

2.9 

3.0 

1.6 

.6 

.1 

8.2 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

2.9 

6.2 

3.2 

2.0 

.4  .1  .4 

15.2 

9.3 

8.0 

200-220 

2.9 

3.2 

2.0 

.1 

.1 

8.4 

7.0 

6.0 

230-250 

3.4 

4.0 

2.1 

.1 

.1 

9.7 

6.4 

5.5 

(W)  260-280 

6.2 

8.3 

1.6 

15.2 

5.6 

5.0 

290-310 

7.0 

8.6 

2.0 

.2 

17.9 

5.9 

5.0 

320-340 

S.7 

4.8 

.7 

.1 

.1 

11.4 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

mnnuinunumiuumnuitimumtimuiumnimimununii 

4.4 

//////////// 

TOTALS 

36.8 

40.7 

13.6 

3.1 

.9  .1  .5 

100.0 

6.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1428 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  ORSER VAT  IONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCWAr  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH:  AUG  HOURS 

:  15-1 

DIRECTION 

(OEGREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  50-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  550-010 

1.6 

2.9 

.2 

4.7 

5.3 

5.0 

020-040 

5.3 

1.1 

.6 

3.0 

5.9 

5.0 

050-070 

1.2 

.6 

.5 

.1 

2.1 

5.3 

4.0 

{£)  080-100 

1.1 

.9 

.4 

2.4 

5.6 

5.0 

110-150 

.7 

.8 

.2 

1.6 

6.0 

6.0 

140-100 

1.8 

1.8 

1.5 

.4 

.2 

5.6 

7.9 

6.5 

<S)  170-190 

1.1 

5.6 

2.2 

1.5 

.7  .3  .3 

9.7 

11.5 

10.0 

200-220 

.7 

5.4 

2.5 

.6 

.2 

7.3 

9.0 

9.0 

250- t50 

2.3 

4.9 

1.4 

.5 

.1 

9.4 

7.1 

7.0 

(W)  260-280 

5.5 

6.6 

1.4 

.1 

.1 

15.5 

5.8 

5.0 

290  510 

4.C 

10.9 

5.1 

.5 

.1 

19.4 

6.7 

6.0 

320-3*0 

i 

5.9 

7.8 

2.9 

.5 

.1 

17.1 

6.4 

5.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

TOTALS 

28.1 

45.5 

16.5 

4.2 

1.5  .3  .3 

100.0 

6.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  1075 


C  •  4  •  76 
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OPERA* IMS  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAI  60  ■  APR  90 


LST 

TO  UTC : 

♦  7 

MONTH:  AUG  HOURS 

:  18-20 

DIRECTION 

(DEGREES) 

i  1-4 

1 

5-9 

10-14  15 

•19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-74 

35-39 

40-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

|  4.0 

3.8 

2.7 

.2 

.2 

11.0 

7.0 

6.0 

020-040 

!  3-° 

3.6 

1.7 

.2 

.1 

8.6 

6.6 

6.0 

050-070 

4.0 

1.5 

.2 

5.7 

4.0 

3.0 

(E)  080-100 

2.1 

1.1 

.7 

4.0 

5.4 

4.0 

110-130 

1.4 

.7 

.5 

2.6 

5.3 

4.0 

140-160 

1  1,9 

4.2 

2.2 

.1 

.6  .1 

9.1 

8.7 

6.0 

(S)  170-190 

I  1,4 

4.0 

3.1 

1.0 

.6  .2 

10.2 

10.4 

9.0 

200*220  | 

|  .6 

1.4 

2.0 

.4 

.1 

4.4 

9.9 

10.0 

230-250 

2.0 

2.1 

.5 

#  2 

4.8 

6.3 

6.0 

(U)  260280 

2.8 

2.2 

1.1 

.i 

.1 

6.4 

5.9 

5.0 

290-310  1 

4.4 

2.5 

.1 

,i 

.1 

7.3 

4.8 

4.0 

320-340 

! 

5.7 

4.9 

.9 

.4 

11.9 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

1 

UlM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

U.C 

//////////// 

TOTALS 

33.3 

32.0 

15.7 

2.7 

1.8  .3 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

810 

C  -  4  •  77 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NLSSER:  690110  STATION  NAME:  CUGUAY  PROVING  GROUNDS  UY  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

13-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

VINO 

MEDIAN 

wtie 

(N)  350-010 

2.9 

2.5 

2.5 

.3 

8.1 

7.3 

a.o 

020-040 

2.8 

3.1 

1.5 

.6 

8.0 

7.4 

7  0 

050-070 

10.0 

2.8 

.5 

13.2 

3.7 

3.0 

(E)  080-100 

7.5 

1.4 

8.9 

3.2 

3.0 

110-130 

6.5 

1.8 

.2 

8.4 

3.8 

4.0 

140-160 

9.7 

5.7 

1.2 

16.6 

4.6 

4.0 

<S)  170-190 

4.1 

5.8 

1.8 

.5 

.5 

.2 

12.9 

7.1 

6.0 

200-2/0 

.3 

1.5 

1.4 

3.2 

3.7 

9.0 

230-250 

.2 

1.2 

.3 

1.7 

7.6 

6.0 

<U)  260-280 

.8 

.6 

.2 

1.5 

4.9 

4.5 

290-310 

.5 

.3 

.2 

.9 

5.8 

6.0 

320-340 

1.2 

1.7 

.6 

3.5 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiimiuiiiiininiinimiiiiiininimiiiiiimminiiiiiitiiiiimiun 

12.9 

//////////// 

TOTALS 

1  46.5 

28.4 

10.1 

1.7 

.5 

.2 

100.0 

4.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  -A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USA'EtAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER100  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

|  1-4 

5-9 

10-4  15- 

19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MED 'AN 

(DEGREES) 

1 

X 

WIND 

WIND 

(N)  550010 

1.8 

1.4 

.7 

.0 

.1 

3.9 

5.9 

5.0 

020-040 

1.5 

.9 

.4 

.1 

.0 

3.0 

5.7 

4.0 

050-070 

3.6 

.8 

.1 

.0 

4.5 

3.4 

3.0 

(E)  oeo-toc 

i  5-1 

.8 

.1 

.0 

.0 

6.0 

3.2 

3.0 

110-130 

5.1 

1.0 

.1 

6.2 

3.3 

3.0 

140-160 

7.2 

3.8 

1.4 

.3 

.1  .0  .0 

12.8 

5.4 

4.0 

(S)  170-190 

4.1 

5.2 

3.4 

1.2 

.3  .1  .1 

14.4 

8.2 

7.0 

200-220  | 

1.8 

1 .9 

1.1 

.1 

.1 

5.0 

6.8 

6.C 

230-250 

2.5 

2.  1 

.6 

.1 

.0 

5.4 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

4.1 

3.2 

.6 

.0 

.0 

8.0 

4.9 

4.0 

290-310 

3.8 

3.9 

.8 

.1 

.0 

8.7 

5.6 

5.0 

320-340 

3.8 

2.8 

.7 

.1 

.0  .0 

7.5 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

\iiiiiimiimmimiimiiuiiiniiiiiiiimiimmiimiumiiiiiiiiiiii 

14.7 

minium 

TOTALS 

|  44.4 

27.8 

10.0 

2.0 

.6  .1  .1 

100.0 

4.7 

4.0 

total 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8435 

C  ■  4  *  79 
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i 


i 


GPERATIKG  LOCATION  “A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  UC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  VSKO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 
LST  TO  UTC:  +  7 


PERIOD  OF  RECORD:  HAT  60  -  APR  90 
MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A: 

CEILING  GC  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  8UT  LESS  THAN  3  MILES 

1/2  MILE  (0800  METERS). 

(4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200  FEET. 

DIRECTION 

|  1  4  5-9  10-U 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

i 

X 

WIND 

UIIO) 

(H) 

350-010 

20.0 

20.0 

8.0 

8.0 

020-040 

050-070 

20.0 

20.0 

2.0 

2.0 

(E) 

080-100 

110-130 

140-160 

(S) 

170-190 

200-220 

230-250 

20.0 

20.0 

2.0 

2.0 

<W) 

260-280 

290-310 

320 ~3*0 

20.0 

20.0 

16.0 

16.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  20.0  //////////// 

40.0  20.0  20.0  100.0  5.6  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  5 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 


LSI 

TO  UTC:  *■ 

7 

MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 

DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010 

1.3 

1.7 

.6 

.2 

.2 

4.0 

7.7 

6.0 

020-040 

1.6 

.6 

.3 

2.5 

5.2 

3.5 

050-070 

6.5 

.8 

.2 

7.5 

3.0 

3.0 

<E)  080-100 

10.2 

.3 

,2 

10.6 

2.6 

2.0 

110-130 

8.7 

.6 

9.4 

2.8 

2.0 

140-160 

18.3 

S.2 

.8 

.3 

24.6 

3.8 

3.0 

<$)  170-190 

4.8 

4.4 

2.4 

11.6 

6.2 

6.0 

200-220 

1.4 

.2 

1 .6 

2.5 

2.0 

230-250 

1.9 

.2 

.2 

2.2 

3.3 

2.0 

(W)  260-280 

1.1 

.2 

1.3 

2.8 

3.0 

290-310 

.6 

.3 

1.0 

3.5 

3.0 

320-340 

2.2 

3.0 

.2 

5.4 

S.O 

5.0 

VARIABLE  | 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  18.4 

//////////// 

TOTALS 

58.6 

17.5 

4.6 

.8 

.2 

100.0 

3.3 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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OPERATING  LOCATION  “A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNBER:  600110  STATION  NAME:  DUGMAY  PROVING  GROLMOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 


1ST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH:  SEP  HOURS:  0305 

DIRECTION  I 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

VINO  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  3S-J9 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

i.i 

.9 

.1 

2.1 

4.6 

4.0 

020-040 

1.4 

.2 

.2 

1.8 

3.9 

3.0 

050-070 

4.1 

.2 

4.3 

2.6 

2.0 

(E)  080-100 

12.2 

.4 

12.5 

2.4 

2.0 

110-130 

12.9 

1.7 

14.6 

3.0 

3.0 

140-160 

13.4 

4.8 

.2  .1 

18.6 

3.7 

3.0 

(S)  170-190 

3.4 

2.9 

1.6  .6 

.1 

8.7 

6.7 

6.0 

200-220 

2.7 

.2 

2.9 

2.9 

3.0 

230-230 

2.0 

.5 

2.5 

3.1 

2.5 

(U)  260-280 

1.0 

.1 

1.1 

3.2 

3.0 

290-310  ! 

1.2 

.2 

.2 

1.7 

4.3 

3.0 

320-340 

1.2 

.7 

.5 

2.5 

4.8 

4.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

imuiiimiiiiununmiiiiiiiiiuuiiiuniiniiimiimimnmiimi  26.7 

//////////// 

totals 

56.6 

12.8 

2.8  .7 

.1 

100.0 

2.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  8U 


C  •  4  -  82 


USAFETAC/DS-90/228  page  135 


OPE RAT ! MS  LOCATION  «AU  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  VINO  SPEED 

USAFETAC,  ASNEV1UE  MC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGUAT  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS;  06-00 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES) 

|  1-4 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  J50-010 

.9 

.4 

.2 

.1 

1.5 

5.0 

4.0 

020-040 

1.5 

.1 

.1 

.1 

1.9 

3.9 

2.0 

050-070 

4.1 

.2 

.1 

4.4 

2.7 

2.0 

(E)  080-100 

f 

12.1 

1.0 

13.2 

2.8 

3.0 

110-130 

16.1 

1.7 

.1 

17.8 

2.8 

2.5 

140*160  | 

| 

12.4 

4.5 

.4 

.1 

17.4 

3.9 

3.0 

($)  170-190 

3.9 

2.8 

1.6 

.4 

8.6 

6.1 

5.5 

200  220 

.8 

.1 

.1 

1.1 

4.8 

3.0 

230-250 

1.7 

.2 

.1 

.1 

2.2 

4.5 

3.0 

(U)  260-280 

1.0 

.4 

1.4 

3.0 

3.0 

290-310 

1.3 

.6 

.1 

2.0 

4.4 

4.0 

320-340 

1.2 

1 

.3 

.6 

.1 

2.2 

6.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiimiiuiiniimiiimiiiiiiimiitmiiiiiiiuutiiiiiiiiiimiiimnit 

26.4 

//////////// 

TOTALS 

57.0 

12.3 

3.3 

.8 

.1 

.1 

100.0 

2.7 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  1591 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FRECUCrXY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASMEVILLf  MC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  KAY  60  -  APR  SO 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  00-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  j 
(DEGREES!  | 

j  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  a  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(M)  350-010 

1.9 

.9 

.6 

.1 

3.6 

S.8 

3.5 

020-040 

.0 

.3 

.6 

1.7 

6.4 

4.0 

050-070 

1.0 

.1 

1.1 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

1.2 

.2 

1.4 

2.6 

2.5 

110-130 

2.2 

.6 

.1 

2.9 

3.6 

3.0 

140-160 

3.2 

3.3 

2.4 

-2 

.1 

9.2 

7.0 

6.5 

tS)  170-190 

2.0 

6.7 

6.9 

2.2 

.3 

19.0 

9.3 

9.0 

200-220 

3.3 

1.9 

.4 

.1 

5.7 

s.o 

4.0 

230-250 

4.5 

1.3 

.1 

6.0 

3.6 

3  0 

(U)  260-280 

7.6 

2.5 

.4 

.1 

10.6 

3.7 

3.0 

200-310 

7.8 

3.6 

.4 

.1 

.1 

.1 

12.2 

4.7 

4.0 

320-340 

5.5 

1.5 

1.0 

.5 

.2 

8.8 

5.4 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiimiiiiumiinmiiiuiimiiiimimnuniimiiiiimiiiiiimiimi 

17.8 

111111111111 

TOTALS 

42.0 

22.0 

12,9 

3.3 

.7 

.1 

100.0 

4.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1302 
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percentage  frequency  or  OCCURRENCE  surface  uino  direction  versus  wind  speed 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010 

i.4 

i.2 

.8 

.1 

3.5 

6.5 

5.0 

020-040 

.5 

.5 

.2 

1.3 

5.5 

5.0 

050-070 

.7 

.2 

.1 

1.0 

4.1 

4.0 

(E)  080-100 

.9 

.2 

.1 

1.2 

3.8 

4.0 

110-130 

1.0 

.5 

.1 

1.6 

4.6 

4.0 

140-160 

1.0 

1.9 

2.0 

.8 

.2 

5.9 

9.5 

10.0 

(S)  170-190 

1.6 

5.2 

5.3 

1.7 

.2 

13.9 

9.5 

10.0 

200-220 

2.0 

3.2 

2.4 

.3 

8.0 

7.6 

7.5 

230-250 

4.0 

3.7 

.9 

.2 

8.7 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

6.0 

8.1 

1.7 

.1 

15.9 

5.7 

5.0 

290-310 

8.0 

10.3 

2.9 

.2 

.3 

.1  .1 

21.9 

6.3 

5.0 

320-340 

5.3 

5.4 

1.5 

.4 

.2 

12.8 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmmmmmiimiiiimiiniiimmiiii 

4.6 

//////////// 

TOTALS 

32.4 

40.4 

18.0 

3.7 

1.0 

.1  .1 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1333 
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QMR  AT  INC  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Or  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER ;  600110  STATION  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

UINO  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

NOAM 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

CM)  350-010 

1.5 

2.3 

1.1 

4.8 

6.5 

6.0 

020-040 

.8 

1.0 

.7 

.1 

2.6 

7.6 

8.0 

050-070 

.8 

.7 

.3 

1.8 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

1.2 

.3 

1.5 

3.5 

2.0 

110-130 

.9 

.4 

.5 

1.8 

6.4 

4.5 

140-160 

1.3 

1.3 

1.8 

.5 

.2  .2 

5.2 

9.5 

10.0 

<S)  170-190 

3.0 

4.5 

3.1 

1.0 

.5  .2 

12.2 

8.9 

8.0 

200-220 

1.5 

2.3 

1.6 

.5 

.1 

5.9 

8.5 

8.0 

230-250 

2.5 

3.5 

1.6 

.2 

7.7 

6.7 

6.0 

(W)  260-280 

4.9 

7.0 

1.5 

.1 

13.5 

5.9 

5.0 

290-310 

6.9 

8.7 

3.1 

.9 

.1 

19.6 

6.5 

6.0 

320-340 

6.6 

6.4 

2.3 

.7 

.1 

16.1 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

! 

CALN 

iiinuiiimiuiimiinimiiiiiiiiiiiiumiiiimimiiuiimimiiiim 

7.2 

//////////// 

TOTALS 

31.9 

38.4 

17.6 

3.8 

1.2  .2  .2 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1013 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINC  SPEED 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORO:  MAY  60  -  APR  90 

LSI  TO  UTC:  +  7  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRECTION  | 
(OEGREES) 

1-4 

1 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

•19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<M)  350-010 

4.2 

5.0 

1.3 

.5  .1 

11.2 

6.4 

5.0 

020-040 

3.5 

3.7 

1.9 

.1 

9.2 

6.4 

6.0 

050 -070 

4.5 

1.3 

.3 

6.0 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

3.7 

.5 

.3 

4.5 

3.3 

3.0 

110-130 

2.3 

1.3 

.8 

4.4 

5.4 

4.0 

140-160 

4.0 

3.1 

1.S 

8.6 

5.9 

s.o 

CS)  170-190 

2.2 

3.8 

2.3 

.4  .4 

9.1 

8.0 

8.0 

200-220 

1.2 

1.0 

1  .7 

.1 

4.0 

7.9 

9.0 

230-250 

1.5 

1.2 

.1 

.1 

2.9 

5.9 

4.0 

<U)  260-280 

2.3 

.9 

.4 

3.6 

4.4 

3.5 

290-310 

3.3 

1.7 

.4 

5.4 

4.4 

4.0 

320-340 

7.7 

2.6 

1.0 

.3 

11.5 

4.7 

3.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.6 

//////////// 

TOTALS 

|  40.4 

26.1 

12.0 

1.4  .6 

100.0 

4.6 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  780 
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OPERATING  LOCATION  »A»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIHC  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  NONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1  -A 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

KEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

1.9 

.6 

.3 

.2 

4.4 

7.4 

6.5 

020-040 

2.1 

1.4 

1.0 

.2 

.2 

4.8 

6.8 

5.0 

050-070 

6.8 

1.6 

.2 

3.6 

3.3 

3.C 

(E)  080-100 

9.4 

1.3 

.3 

11.0 

3.2 

3.0 

110-130 

6.2 

.3 

6.5 

2.4 

2.0 

UO- 160 

17.3 

6.2 

1.1 

24.6 

4.0 

3.0 

<S)  170-190 

4.9 

4.9 

1.6 

.2 

.2 

11.7 

6.0 

5.0 

200-220 

.3 

.5 

.2 

1.0 

7.0 

6.0 

230-250 

.8 

.3 

.2 

1.3 

4.4 

2.0 

(U>  260-280 

1.0 

.5 

1.4 

4.3 

4.0 

290-310 

.8 

.6 

1.4 

4.0 

3.0 

320-340 

1.0 

1.4 

.2 

.2 

2.7 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

! 

CALM 

iiuum/imiiiiiiiinmimiiiinniiiuuiniiiinmiimmiiiiiiiim 

20.6 

//////////// 

TOTALS 

52.0 

20.9 

5.4 

.9 

.6 

100.0 

3.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIX  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

X 

W1N0 

WIND 

(N)  330-010 

1.7 

1.6 

.6 

.1 

.0 

4.0 

6.3 

5.0 

020-040 

1.4 

.8 

.5 

.1 

.0 

2.8 

6.0 

5.0 

050-070 

3.0 

.5 

.1 

.0 

3.6 

3.2 

3.0 

(E)  080-100 

5.8 

.5 

.1 

6.4 

2.3 

2.0 

110-130 

6.2 

.9 

.2 

7.3 

3.2 

3.0 

140-160 

7.6 

3.5 

1.4 

.3 

.1  .0 

12.9 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

3.1 

4.5 

3.5 

1.0 

.2  .0 

12.3 

8.1 

8.0 

200-220 

1.8 

1.4 

.9 

.2 

.0 

4.2 

6.5 

5.0 

230-250 

2.6 

1.5 

.4 

.1 

.0 

4.7 

5.0 

4.0 

<U)  260-280 

3.6 

2.9 

.6 

.0 

.0 

7.1 

5.0 

4.0 

290-310 

4.4 

3.8 

1.0 

.2 

.1  .0  .0 

9.5 

5.7 

5.0 

320-340 

4.0 

2.7 

1.0 

.3 

.1 

8.1 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

//////////////// ////// /////// ////////////// // III  111  Hilt ///////////// III  II  III 

17.1 

//////////// 

TOTALS 

45.2 

24.6 

10.3 

2.3 

.5 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7963 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  PRECTION  VERSUS  U1N0  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUWER:  6901  TO  STATION  NAME:  DOGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  NAY  60  •  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  300  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0800  METERS}. 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  NILE  <0800  HETERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  j 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

KEAN 

MEOIAN 

(DEGREES)  | 

X 

UIND 

WIND 

(N)  350-010 

25.0 

25.0 

6.3 

5.0 

020-040 

8.3 

8.3 

3.0 

3.0 

050-070 

(E)  080-100 

110-130 

140-160 

(S)  170-190 

8.3 

8.3 

5.0 

5.0 

200-220 

8.3 

8.3 

8.0 

8.0 

230-250 

6.3 

8.3 

7.0 

7.0 

(U)  260-280 

8.3 

8.3 

8.0 

6.0 

290-310 

8.3 

8.3 

3.0 

3.0 

320-340 

8.3  16.7 

25.0 

9.3 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiimiiiimiiniiniiiimmiiiiiiiim 

.0 

//////////// 

TOTALS 

16.6 

66.5  16.7 

100.0 

6.8 

7.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  12 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAT  60  ■  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MED  1  AN 
VINO 

(N)  35C-010 

.9 

.8 

1.1 

.5  .3 

3.5 

10.0 

10.0 

020*040 

.3 

.9 

■  .5 

2.0 

9.1 

9.0 

050-070 

2.9 

.3 

.2 

3.4 

3.2 

3.0 

(E)  oao-ioo 

8.0 

1.1 

.2 

9.2 

3.0 

3.0 

110-130  | 

9.8 

.2 

10.0 

2.4 

2.0 

140-160 

17.5 

3.4 

.5 

21.4 

3.3 

3.0 

(S>  170  190 

4.6 

3.4 

1.5 

.5  .2 

10.1 

6.1 

5.0 

200-220  j 

1.5 

.2 

.2 

1.8 

3.6 

2.0 

23C-2S0 

1.8 

.2 

.2 

2.2 

3.2 

2.5 

(W)  260-280 

1.1 

.2 

1.2 

2.4 

2.0 

290-310 

j  1.1 

.3 

1 .4 

3.9 

3.0 

320-340  | 

i 

1.1 

.3 

.3 

2.6 

7.6 

8.0 

VARIABLE  | 

i 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.2 

//////////// 

totals 

|  50.4 

12.1 

4.7 

1.6  .5 

100.0 

2.9 

1.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  01RECTI0N  VERSUS  U I  NO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  6Q011C  STATION  NAME:  IXJGUAT  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

j  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINP 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010 

.9 

.2 

.6 

.2 

.1 

2.1 

8.3 

8.0 

020-040 

.9 

.4 

.1 

•  * 

1.5 

5.7 

2.5 

050-070 

2.4 

.2 

2.7 

2.6 

2.5 

(E)  080-100 

9.0 

.5 

9.5 

2.6 

2.5 

110-130 

13.7 

.9 

.1 

14.7 

2.6 

2.0 

140-160 

18.7 

2.7 

.5 

.2 

22.1 

3.3 

3.0 

<S)  170-190 

4.0 

3.6 

1.6 

.2 

.2 

9.7 

6.4 

6.0 

200-220 

1.7 

.1 

.4 

.2 

2.4 

5.2 

3.5 

230-250 

2.2 

.1 

2.3 

2.7 

2.0 

(U)  260-280 

1.6 

.9 

.2 

2.7 

4.4 

3.5 

290-310 

1.0 

.6 

.2 

1.8 

5.5 

4.0 

320*340  | 

.9 

1.1 

.7 

2.7 

6.4 

5.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.9 

//////////// 

TOTALS 

57.0 

11.3 

4.4 

.9 

.3 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  823 


C  -  4  -  92 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  NORTH:  OCT  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

i 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UINO 

(N)  330-010 

1.2 

.5 

.5 

.1  .1 

2.3 

6.9 

4.5 

020-040 

1.6 

.5 

.3 

.1 

2.5 

5.1 

3.0 

050-070 

3.5 

.2 

3.7 

2.7 

2.0 

(E)  080-100 

7.8 

.7 

8.5 

2.7 

3.0 

110-130 

17.0 

1.6 

.1 

18.7 

2.8 

3.0 

140-160 

15.5 

3.1 

1.1 

.1 

19.8 

3.7 

3.0 

(S)  170-190 

4.7 

2.1 

2.0 

.3  .1 

9.2 

6.2 

4.0 

200-220 

1.4 

.5 

.2 

.1 

2.2 

4.3 

3.0 

230-250 

1.9 

.3 

2.2 

2.9 

3.0 

(U)  260-280 

1.4 

.5 

.1 

1.9 

3.8 

3.0 

290-310 

1.2 

.9 

.1 

.1 

2.2 

4.9 

4.0 

320-340 

•  9  . 

1.8 

.4 

.1  .1 

3.2 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

|  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuniii 

23.6 

um  n  m  u 

TOTALS 

|  53. 1 

12.7 

4.8 

.8  .4 

100.0 

3.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

1451 

C  •  4  •  95 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIR2CTION  VERSUS  UiNO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  ULMER :  690110  STATION  NAME:  D4JCUAY  PROVING  GRODNO S  UT 
LST  TO  UTC:  *7 


PERIOD  OF  RECORD:  NAr  60  •  APR  90 
MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


DIRECTION 
(DEGREES)  | 

|  1-4 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  3C-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

mean 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.4 

.6 

.6 

.2 

.2  .1 

4.1 

6.6 

4.0 

020-040 

.8 

.6 

.7 

.4 

.1 

2.o 

8.8 

9.0 

050-070 

1.5 

.3 

1.8 

2.9 

2.0 

(E)  080-100 

1.7 

.1 

1.9 

2.7 

3.0 

110-130 

3.6 

.8 

.1 

4.4 

3.0 

2.5 

140-160 

5.1 

2.7 

1.4 

.4 

.1 

9.7 

5.7 

4.0 

(S)  170-190 

4.1 

4.0 

4.8 

1.7 

.4 

15.0 

8.7 

9.0 

200-220 

2.7 

.7 

.5 

.1 

4.0 

5.0 

3.0 

230-250 

4.8 

.8 

.1 

5.7 

3.2 

3.0 

CU)  260-280 

6.1 

2.8 

.2 

9.1 

3.8 

3.5 

290-310 

5.7 

2.8 

.4 

.1 

.1 

9.1 

4.5 

4.0 

320-340 

5.8 

1.4 

1.8 

.6 

.1  .1  .1 

9.7 

6.1 

4.0 

VARIABLE 

CALN 

iiiiimnnniiuiimiii  /////////////////////////////////////////////////// 

22.8 

iiiumim 

TOTALS 

I  44.3 

17.6 

10.6 

3.4 

1.1  .1  .2 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

1449 

C  •  A  -  94 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  U!NO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUOUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PCRIOO  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH:  OCT  HOURS 

:  12-14 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1  '4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

M1MO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  35C-010 

2.4 

1.3 

1.9 

.9 

6.5 

7.9 

7.0 

020-040 

1 

1  -6 

.9 

.9 

.4 

.3 

3.0 

9.9 

10.0 

050-070 

.7 

.1 

.1 

.1 

1.0 

4.6 

3.5 

(£)  080-100 

.3 

.1 

.4 

4.7 

3.5 

110-130 

1.1 

.3 

1.4 

3.6 

3.0 

140-160 

1 

1.2 

1.3 

1.1 

.1 

.2  .1 

4.0 

8.3 

6.5 

($)  170-190 

!  1.7 

4.2 

6.5 

1.6 

.9  .2 

.1 

15.1 

10.8 

10.0 

200-220 

1.5 

2.3 

1.0 

.2 

.1 

5.1 

7.2 

6.0 

230-250 

2.8 

1.9 

.3 

.1 

5.1 

5.0 

4.0 

<U)  260-280 

7.0 

5.3 

1.2 

.2 

13.7 

5.1 

4.0 

290-310 

10.3 

8.6 

1.6 

.4 

.2 

21.0 

5.4 

5.0 

320-340 

5.7 

2.2 

1.0 

.3  .3 

16.6 

6.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

|  ///////////////////////////✓///////////////////////////////////////////////// 

7.0 

//////////// 

totals 

|  36.7 

32.0 

16.8 

4.9 

2.1  .6 

1 

100-0 

6.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1594 


C  -  4  95 
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OPERATING  LOCATION  HA"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECCRO:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


WIW  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-9  40-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

2.7 

2.8 

.6 

.5 

8.5 

8.9 

9.0 

020-040 

1 

.9 

1.4 

1.6 

.6 

4.6 

9.2 

9.0 

050-070 

.7 

1.3 

.4 

.1 

.1 

2.6 

7.4 

6.0 

(E)  080-100 

.8 

.3 

.1 

1.2 

4.3 

3.0 

110-130 

1.0 

.1 

.1 

1.2 

3.2 

2.0 

140-160 

1.4 

1.6 

.8 

.1 

.1 

4.0 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

2.0 

6.2 

3.2 

1.5 

.4  .3 

13.5 

9.4 

8.0 

200-220 

1.2 

1.8 

1.0 

.5 

.3 

4.7 

8.6 

8.0 

230-250 

1.6 

1.1 

.3 

.1 

3.1 

4.9 

4.0 

<U>  260-280 

4.1 

3.8 

.6 

.2 

.1 

3.7 

5.3 

5.0 

290-310 

10.1 

8-0 

2.1 

.7 

.2 

21.1 

5.6 

5.0 

320-340 

7.5 

6.0 

2.6 

.7 

.2 

17.1 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

iimiituiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiinii /////////////// 

9.7 

//////////// 

TOTALS 

33.3 

34.3 

15.6 

5.1 

2.0  .3 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1075 


C  -  4  -  96 


USAFETAC/DS- 90/228  PAGE  K9 


OPERATING  LOCATION  »AU  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1ND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  NONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

KEAM 

WIND 

MEDIAN 
UI  MO 

(N)  350-010 

3.1 

3.0 

1.5 

.2 

7.7 

6.4 

6.0 

020-040 

2.8 

3.3 

3.0 

.7 

9.8 

7.7 

7.0 

050-070 

3.8 

1.6 

.4 

.  1  .1 

6.0 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

4.2 

.4 

4.6 

3.C 

3.0 

110-130 

4.2 

.5 

,i 

4.8 

3.1 

2.0 

140-160 

9.0 

2.1 

.9 

11.9 

4.0 

3.0 

(S)  170-190 

4.1 

3.4 

1.6 

.5  .4 

10.0 

6.9 

5.0 

200-220 

.9 

1.1 

.1 

.1  .1 

2.3 

6.6 

5.0 

230-250 

.9 

.1 

.1 

1.1 

3.8 

2.0 

(U)  260-280 

3.0 

.2 

.1 

3.3 

3.1 

3.0 

290-310 

3.6 

.5 

.1  .1 

4.3 

3.7 

2.0 

320*340 

4.9 

2.0 

.5 

.1 

7.5 

4.4 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

//////y////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.6 

//////////// 

TOTALS 

44.5 

18.2 

8.3 

.7  .8 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

813 

C  -  4  •  97 
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OPERATING  LOCATION  UA“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUM8ER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAT  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  2123 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

S-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.8 

1.7 

1.7 

.2 

.2 

4.5 

9.1 

9.0 

020-040 

.3 

.9 

1.1 

.3 

2.6 

9.2 

10.0 

050-070 

3.1 

.2 

.2 

3.4 

3.5 

3.0 

(E)  080-100 

6.0 

.3 

6.3 

2.6 

2.0 

110-130 

7.7 

.5 

8.1 

2.5 

2.0 

140-160 

15.5 

2.9 

.6 

19.0 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

9.8 

3.1 

2.2 

15.1 

4.7 

3.5 

200-220 

1.8 

.5 

.6 

2.9 

5.2 

4.0 

230-250 

2.5 

.5 

2.9 

2.7 

2.0 

1 

(U)  260*280  I 

.8 

.2 

.9 

3.3 

3.0 

290-310 

.9 

.2 

i.i 

4.0 

3.0 

320-340 

1.8 

2.3 

.5 

.5 

5.1 

6.6 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

uiiiiiiiiiiniinuiiiimimmiiimuiimimimiiiiiutimiiiiiiiiii 

28.1 

//////////// 

TOTALS 

51.0 

13.1 

7.1 

1.0 

.2 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6S1 


C  •  4  -  96 
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OPERATING  LOCATION  «A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUNSER:  690110  STATION  NAME;  DUQUAT  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD!  NAY  60  -  APR  90 
MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1*4  3*9  10*14  15*19  20*24  23*29  30-34  55*59  40*49  50*64  GE  65 


(DEGREES)  | 


(N)  550*010 
020*040 
050-070 
(E)  000*100 
110*150 
140-160 
(S)  170-190 
200*220 
250-250 
(W)  260-200 
290*510 
520*540 


1.0  1.5 

1.0  1.0 

2.2  .5 


1.0  1.0 

.5  .1 


1.6  1.0 

2.5  .7 

5.6  2.1 
4.0  5.5 


1.0  .5 

.7  .1 

2.1  .4 

5.5  .7 

2.9  1.5 


TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

X 

WII0 

W0 

4.9 

7.8 

7.0 

5.5 

0.2 

0.0 

2.9 

5.9 

3.0 

4.6 

2.0 

3.0 

7.0 

2.0 

2.0 

12.9 

4.2 

3.0 

12.4 

0.0 

0.0 

5.4 

6.2 

5.0 

5.4 

3.0 

3.0 

6.1 

4.5 

4.0 

9.0 

5.2 

4.0 

0.9 

6.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  20.5  //////////// 
46.2  20.1  9.0  2.6  1.0  .2  100.0  4.5  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  0507 


C  •  4  •  99 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME;  OUGWAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  8UY  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0600  METERS} . 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  <0600  MYERS}  BUT  LESS  THAN  3  NILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HE  AN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

X 

WIND 

UIHD 

(N)  350-010 

2.9 

2.9 

5.7 

8.0 

8.0 

020-040 

2.9 

2.9 

5.7 

5.0 

5.0 

050-070 

(E)  080-100 

110-130  | 

2.9 

2.9 

1.0 

1 .0 

140-160 

2.9 

2.9 

5.7 

8.S 

8.5 

(S)  170-190 

5.7 

2.9  2.9 

11.4 

15.5 

13.5 

200-220 

2.9 

2.9 

4.0 

4.0 

230-250 

2.9 

2.9 

2.0 

2.0 

(W)  260-280 

5.7 

8.6 

2.9 

17.1 

6.8 

5.0 

290-310 

5.7 

8.6 

2.9 

17.1 

7.5 

6.0 

320-340 

5.7 

5.7 

8.6 

2.9 

22.9 

9.5 

9.5 

VARIABLE  | 

CALM  | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  5.7  //////////// 

TOTALS  I  31.6  28.7  20.1  11.6  2.9  100.0  7.8  7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  35 


C  -  4  •  100 


USAFETAC/DS -90/228  PAGE  153 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAfEYAC,  tSHEVI LLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  6)0110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOC  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


WIND  SPEEO  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES) 

1-4 

1 

5-9 

10-14 

15 - IV  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

1.3 

.2 

.2 

3.2 

5.4 

4.5 

020-040 

.3 

.3 

.3 

1.0 

6.8 

5.5 

050-070 

4.6 

.2 

4.3 

2.5 

2.0 

(E)  080-100 

i  10.8 

.6 

11.4 

2.4 

2.0 

110-130 

8.6 

.5 

9.0 

2.6 

2.0 

140-160 

11.7 

3.8 

1.3 

.6 

17.5 

4.5 

3.0 

(S>  170-190 

5.4 

4.8 

2.9 

.3  .2 

13.5 

6.3 

6.0 

200-220 

.2 

1.0 

.3 

1.4 

7.4 

8.0 

230-250 

.8 

.3 

i.i 

3.3 

3.0 

(U)  260-280 

1.3 

.6 

.2 

2.1 

A. 3 

3.0 

290-310 

1.0 

.6 

1.6 

3.9 

3.0 

320  340 

1.4 

1.4 

.6 

.2 

3.7 

6.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

nmuimtmtmuimm  minim  turn  mmmiiiunnm/nnmiut 

i 

29.8 

nun  m  m 

TOTALS 

47.7 

15.2 

5.8 

1.5  .2 

100.0 

3.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 


C  •  4  -  101 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  PC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTCl  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  ; 
(DEGREES)  | 

j  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.7 

.3 

.3 

.1 

1.4 

6.4 

5.0 

020-040 

.1 

-i 

.1 

.8 

7.3 

7.0 

050-070 

3.5 

.8 

4.4 

3.0 

2.0 

(£)  080-100 

9.9 

1.3 

11.1 

2.7 

2.0 

110-130 

9.6 

.7 

10.3 

2.5 

2.0 

140-160 

13.1 

4.7 

1.0 

.4 

19.2 

4.1 

3.0 

($)  170-190 

3.5 

5.1 

2.3 

.3 

11.1 

6.9 

7.0 

200-220 

.6 

.7 

.8 

2.1 

8.2 

8.0 

230-250 

1.4 

.4 

.1 

2.0 

3.8 

3.5 

<U)  260-200 

1.4 

.6 

.3 

2.3 

4.6 

3.0 

290-310  | 

.6 

.3 

.8 

3.5 

3.0 

320-340 

1.7 

2.1 

.8 

.1 

.1 

4.9 

7.5 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM  | 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.5 

//////////// 

TOTALS 

46.1 

17.6 

5.7 

.8  .1 

.1 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  709 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WHO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NANE:  OUSUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(GEGREIS) 

|  1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIHO 

MEDIAN 

WIND 

<H)  350-010 

1.4 

.3 

.3 

2.0 

4.4 

3.0 

020-040 

1.7 

.4 

.2 

2.2 

3.5 

3.0 

050-070 

3.9 

.4 

4.3 

2.7 

2.0 

(E)  080-100 

7.9 

.5 

8.4 

2.5 

2.0 

110-130 

12.9 

1.0 

13.9 

2.6 

2.0 

140-160 

13.6 

3.6 

1.2 

.5 

19.0 

4.2 

3.0 

<S)  170-190 

5.7 

5.9 

2.6 

.4  .2  .1 

12.8 

6.5 

6.0 

200-220 

1.5 

1.1 

.5 

.2 

3.2 

6.0 

5.0 

230-250 

1 .4 

.1 

.2 

1.6 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

1.6 

.7 

2.3 

3.7 

3.0 

290-310 

1.1 

.7 

.3 

2.0 

4.7 

4.0 

320-340 

1.7 

1.5 

1.3 

.2  .1 

4. a 

7.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

uumiiiiniiimniiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimmiuiiiiiimimiiiin 

23.6 

//////////// 

TOTALS 

\  54.4 

14.2 

6.6 

1.3  .3  .1 

100.0 

3.2 

3.0 

TOTAL 

HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

1324 
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OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  uiuc  RPFFri 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  MEMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAT  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES;  | 

1  1-4 

1 

5-9 

10-14 

15  19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

total 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 
U I  HD 

00  350  010 

2.0 

1.0 

.3 

3.3 

4.5 

3.0 

020-040 

.6 

.8 

.1 

.1 

.1 

'.7 

6.6 

7.0 

050-070 

2.4 

.2 

.1 

7.7 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

4.8 

.7 

5.5 

2.6 

2.0 

110-130 

5.8 

1.3 

.1 

7.2 

2.c 

2.0 

140-160 

8.0 

4.0 

.9 

•S 

.1 

13.8 

5.3 

4.0 

($>  1 70- 1 vO 

4.4 

5.8 

3.6 

1.2 

.1  .1  .1 

15.3 

7.9 

8.0 

200-220 

J.1 

1.0 

.7 

.1 

4.9 

4.8 

3.0 

230-250 

3.2 

.7 

.1 

4.0 

3.0 

2.5 

(W)  260-280 

3.5 

1.2 

4.7 

3.3 

3.0 

290-310 

4.4 

1.7 

.7 

.1 

.1 

7.0 

5.0 

3.0 

320-340 

2.5 

2.3 

.4 

.4 

.1 

5.8 

6.4 

5.0 

iiiiiiiiiiiinmiitimiiniitmiiiiiimiiuimiiiutiiinuiiimiitiiH  24.1  //////////// 

44.7  20.7  7.0  2.7  .5  .1  .1  100.0  3.9  3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1333 


VARIABLE 

LAlH 

TOTALS 
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OPERATING  LOCATION  ”A”  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  06SERVAT IONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  SO-64  GE  65 

TOTAL 

X 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-0T0 

2.0 

1.3 

1.1 

4.4 

5 '8 

5.0 

020-040 

1.1 

.8 

.3 

2.1 

5.1 

4.5 

050-070 

.8 

.4 

.4 

1.6 

5.5 

4.0 

(E)  080-100 

1.4 

.1 

.1 

1.6 

3.5 

3.0 

110-13C 

1.5 

.2 

,i 

1.8 

3.4 

3.0 

140-160 

3.4 

2.6 

1.7 

.5 

.5 

8.6 

7.7 

6.0 

(S)  170-190 

2.4 

5.9 

6.4 

2.0 

.2 

.1 

17.0 

9.5 

10.0 

200-220 

2.0 

3.0 

1.6 

.6 

.1 

.1 

.1 

7.4 

8.1 

7.0 

230-250 

3.3 

1.2 

.4 

.2 

5.0 

4.9 

4.0 

(U)  260-260 

6.5 

3.8 

.4 

10.6 

4.3 

4.0 

290-310 

9.* 

4.4 

1.4 

.4 

.1 

.1 

15.6 

4.9 

4.0 

320-340 

6.8 

4.2 

1.9 

1.1 

.1 

14.0 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

1 

calm 

imniuiiiiiiiiiiiiiiiiimimniniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuii 

10.4 

//////////// 

totals 

40.6 

27.9 

15.7 

4.9 

.9 

.3 

.2 

100.0 

5.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1332 
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OPERA! IMG  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  U1NO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAItt:  DUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  15-1? 


UlHO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

j  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

U1MD 

MtOlAN 

wind 

(N)  550-010 

1.8 

1.4 

1.6 

.1 

.1 

5.0 

7.1 

6.0 

020-040 

.9 

1.6 

.6 

.1 

3.2 

7.0 

7.0 

050-070 

2.2 

.9 

.4 

.1 

3.6 

5.2 

4.0 

CE>  080-100 

1.4 

.1 

1.5 

2.5 

2.0 

110-130 

1.4 

.4 

1.8 

3.2 

3.0 

140-160 

3.1 

2.8 

2.0 

.5 

.3 

8.6 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

4.1 

5.1 

4.4 

1.3 

.1 

15.0 

8.0 

8.0 

200-220 

1.1 

2.5 

1.3 

.5 

.2 

5.6 

8.5 

8.0 

230-250 

2.3 

1.2 

.2 

3.7 

4.2 

3.0 

<U)  260-280 

5.9 

2.3 

.3 

.2 

8.7 

4.3 

4.0 

290-310 

8.9 

5.1 

1.0 

.2 

.1 

15.3 

4.6 

4.0 

320-340 

7.7 

4.0 

1.8 

.5 

14.0 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.0 

//////////// 

TOTALS 

40.8 

27.4 

13.6 

3.5 

.7 

.1 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1065 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  (AJMER:  6001 10  STATION  NAME:  DUGUAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAT  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

median 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

2.6 

1.4 

.1 

6.3 

6.4 

6.0 

020-040 

2.6 

1.8 

.6 

.3 

5.3 

5.6 

5.0 

050-070 

3.7 

.6 

.3 

4.8 

3.6 

2.0 

(E)  060-100 

6.2 

.3 

6.4 

2.7 

2.0 

110-130 

7.1 

.3 

7.3 

2.7 

2.0 

140-160 

9.9 

3.7 

1.8 

.5 

16.0 

4.9 

3.0 

<S>  170  190 

5.1 

6.4 

1.2 

.1 

12.9 

5.5 

5.0 

200-220 

1.0 

1.2 

.3 

.4 

2.8 

7.3 

7.5 

230-250 

1.9 

.4 

2.3 

3.1 

2.5 

(U>  260*280 

2.4 

.3 

2.7 

2.4 

2.0 

290-310 

2-1 

.6 

2.7 

3.4 

2.0 

320-340 

2.6 

1.7 

.6 

.1 

5.0 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.5 

urn  m  nu 

TOTALS 

46.8 

20.1 

6.2 

1.5 

100.0 

3.4 

3.0 

TOTAL  NUMER  OF  OBSERVAT  IONS  777 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UtNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIGO  OF  RECORO:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

UIMO  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

(N )  350-010 

1.1 

2.1 

3.2 

4.8 

5.0 

020-040 

.3 

1.0 

1.0  .2 

2.4 

8.3 

9.0 

050-070 

3.7 

.2 

3.8 

2.6 

3.0 

(E)  080-100 

7.8 

7.8 

2.3 

2.0 

110-130 

8.1 

1.1 

.3 

9.5 

3.1 

2.0 

140-160 

* 

14.9 

4.6 

1.7  .6 

21.9 

4.5 

3.0 

(S)  170-190 

5.9 

7.1 

.8  .3 

14.1 

5.5 

6.0 

200-220 

.6 

1.1 

.2  .2 

2.1 

6.8 

6.0 

230-250 

1.1 

.6 

.2 

1.9 

4.3 

3.0 

(U>  260-280 

2.9 

.6 

3.5 

3.2 

2.0 

290-310 

1.0 

.6 

.3 

1.9 

5.7 

4.5 

320-340 

1.7 

1.9 

.6 

4.3 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

I  iiiiiuiiiinmiiiiiiiiiiinmiiuniiiinimniiiiiiiiimiiniiiiiiimi 

23.7 

//////////// 

TOTALS 

1  49.1 

20.9 

4.8  1.4  .2 

100.0 

3.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

630 
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OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  W1NO  SPEED 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME:  DOGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


DIRECTION  { 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

1.2 

.7 

.1 

.0 

3.6 

5.7 

5.0 

020-040 

1.0 

.9 

A 

.1 

.0 

2.3 

5.9 

5.0 

050-070 

2.9 

.5 

.2 

.0 

3.5 

3.4 

2.0 

(E)  080-100 

5.6 

.4 

.0 

6.0 

2.6 

2.0 

110-130 

6.5 

.7 

.1 

7.3 

2-8 

2.0 

140-160 

9.0 

3.6 

1.4 

.6 

.2 

14.7 

5.1 

3.0 

<S)  170-190 

4.4 

5.4 

3.4 

.9 

.1  .0  .0 

14.3 

7.4 

7.0 

200-220 

1.5 

1.5 

.8 

.3 

.1  .0  .0 

4.2 

7.1 

7.0 

230-250 

2.1 

.7 

.2 

.0 

3.0 

3.9 

3.0 

<W>  260-280 

3.5 

1.5 

.1 

.0 

5.1 

3.9 

3.C 

290-310 

4.2 

2.0 

.5 

.1 

.0  .0 

6.9 

4.7 

4.0 

320-340 

3.6 

1 

2.5 

1.1 

.4 

.1  .0  .0 

7.7 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

1 

////////////////////,' 

7 /////////////////////////////////////////////////////// 

21.4 

//////////// 

TOTALS 

|  46.0 

20.9 

B.9 

2.5 

.5 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7822 
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OPE RAT  IMG  LOCATION  **AU  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  fROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DLIGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  8UT  LESS  THAN  1S00  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  <OSOO  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N )  350-010 

3.9 

1.0 

1.0 

5.9 

4.3 

3.0 

020-040 

1.0 

2.0 

2.9 

3.7 

5.0 

050-070 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

<E )  080-100 

3.9 

3.9 

2.0 

2.0 

110-130 

4.9 

4.9 

1.6 

2.0 

140-160 

11.8 

1.0 

12.7 

2.2 

2.0 

(S)  170-190 

5.9 

1.0 

6.9 

3.0 

2.0 

200-220 

1.0 

1.0 

5.0 

5.0 

230-250 

3.9 

2.9 

1.0 

7.8 

5.9 

5.5 

<U)  260-280 

2.0 

11.8 

1.0 

14.7 

6.2 

6.0 

290-310 

2.9 

2.0 

2.0 

1.0 

7.8 

8.0 

7.0 

320-340 

2.0 

5.9 

3.9 

2.9 

1.0 

15.7 

10.0 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 

iiiimiiiuiniiiiiiiiiniiiuuniiiiiniuniimnminmiimniiimi  13.7 

44.2  27.6  9.9  3.9  1.0  100.0 

//////////// 

4.7  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  102 
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OPERATING  LOCATION  “A*  PER CENT ACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  W1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER!  600110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  Of  RECORD:  MAY  60  ■  APR  90 


LST 

TO  UTC:  *  7 

MONTH:  DEC  HOURS 

:  00-02 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

UIW  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  iso-oio 

.9 

.3 

.2 

1.4 

3.7 

2.0 

020-040 

.8 

.5 

1.2 

4.8 

4.0 

050-070 

3.1 

3.1 

2.3 

2.0 

(E)  080-100 

6.0 

.2 

6.1 

2.1 

2.0 

110-150 

7.8 

.5 

8.3 

2.6 

2.0 

140-160 

16.0 

1.8 

.8  .2 

18.7 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

4.5 

3.7 

2.8  1.2 

12.1 

7.2 

7.0 

200-220 

1.5 

.2 

1.7 

2.3 

2.0 

230-250 

1.7 

.2 

1.8 

2.4 

2.0 

CU)  260-280 

2.5 

.6 

.2 

3.2 

3.4 

3.0 

290-510 

1.7 

.5 

2.2 

2.7 

2.0 

320-540 

2.2 

1.1 

3.2 

3.8 

4.0 

VAR  I  ABIE 

calm 

minimi  mu  nun  nu  iiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiimiiimiiniimmiiii 

36.9 

UUUUUU 

TOTALS 

48.7 

9.6 

4.0  1.4 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  MLMBER  OF  OBSERVATIONS  651 


C  ■  4  -  111 


USAFETAC/DS- 90/228  PAGE  164 


OPERATING  LOCATION  ««"  PERCENT ACC  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  KAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS:  03*05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

2529  30-34  35-39  AO-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEOIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

.4 

1.4 

3.2 

3.5 

020-040 

1.0 

.1 

.4 

1.5 

5.2 

3.0 

050-070 

4.1 

.1 

4.2 

2.4 

2.0 

(E)  080-100 

7.8 

.1 

7.9 

2.3 

2.0 

110-130 

8.7 

.4 

9.1 

2.6 

2.0 

140-160 

1  11.7 

2.6 

.3 

.5 

15.1 

4.0 

3.0 

(S)  170-190 

3.0 

3.1 

2.2 

1.0 

.1 

9.4 

7.8 

7.0 

200-220 

1.8 

.3 

.1 

2.2 

5.4 

4.0 

230-250 

3.8 

.8 

.1 

4.8 

3.3 

3.0 

CU)  260-280 

2.3 

.5 

2.9 

2.8 

2.0 

290-310 

1.1 

.3 

1.A 

3.7 

3.0 

320-340 

1.6 

1.5 

.1 

3.3 

A. 4 

4.5 

VARIABLE 

CALM 

imiiimiimiiniiiiiimiiiiumiimiiumiiiiiimimiiiitiimmii 

37.0 

//////////// 

TOTALS 

47.9 

9.9 

3.4 

1.5 

.1 

.1 

100.0 

2.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  735 


USAFE  T AC /OS  *90/228  PAGE  16' 


OPERATIN'  LOCATION  MA“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WtND  SPEED 

USAFETAC,  AIHEVIUE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBEf :  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  100  OF  RECORD:  KAY  60  •  APR  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  HONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  ! 

1  1-* 

1 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

•1«  2024  25-29  10-54  35-39  40-49  50  64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

00  150-010 

1.8 

.8 

.3 

2.8 

4.5 

3.0 

020-040 

1.0 

.4 

.1 

1.5 

4.3 

3.0 

050-070 

4.2 

.1 

.1 

.2 

4.5 

3.0 

2.0 

(E)  080-100 

7.6 

.5 

8.1 

2.5 

2.0 

110-150 

11.9 

1.4 

.1 

13.4 

2.9 

3.0 

140-160 

10.7 

2.9 

.6 

.2 

14.5 

3.8 

3.0 

'S)  170-190 

4.9 

2.6 

2.1 

.4  .2 

10.2 

6.5 

5.0 

200-220  i 

2.0 

.4 

.5 

.4  .2 

J.4 

6.6 

3.0 

250-250 

2.2 

.3 

.  1 

.1 

2.7 

3.4 

2.0 

(U)  260-280 

2.5 

.5 

.1 

2.8 

3.2 

2.0 

290-510 

2.9 

1.2 

.3 

.2  .1 

4.7 

4.9 

3.0 

520-540 

2.9 

1.1 

.2 

.1 

4.2 

3.9 

3.0 

VARIABLE  | 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.2 

//////////// 

TOTALS 

[  54.4 

12.2 

4.3 

1.7  .S  .1 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1303 

C  ■  4  •  11J 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCN  HOURLY  08SERVAT IONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 

DIRECTION 

(DEGREES) 

j  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

.9 

.4 

.1 

.1 

2.9 

6.6 

5.0 

020-040 

1.6 

.3 

.1 

.1 

2.2 

3.8 

3.0 

050-070 

3.1 

.1 

.2 

3.4 

3.3 

2.0 

(E)  080-100 

5.0 

.7 

5.8 

2.9 

3.0 

110-130 

8.2 

1.2 

.1 

9.6 

2.9 

3.0 

140-160 

9.4 

2.8 

1.0 

.2 

.1 

13.5 

4.3 

3.0 

(S)  170-190 

6.5 

2.4 

1.5 

1.0 

.4  .1 

11.9 

6.4 

4.0 

200-220 

2.5 

.7 

.7 

.4 

.1  .1 

4.5 

6.7 

4.0 

230-250 

3.1 

.4 

.4 

3.9 

3.6 

2.0 

(U)  260-280 

3.4 

.6 

.1 

.1 

4.2 

3.2 

2.5 

290-310  | 

3.7 

1.3 

.2 

.3 

5.5 

4.7 

3.0 

320-340 

3.5 

1.5 

.4 

.1 

5.6 

4.7 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

miiiiiimimiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimtiiiiiimimiiii  27. z 

illinium 

TOTALS 

51.3 

12.9 

4.9 

2.1 

1.1  .2 

100.0 

3.3 

3.0 

YOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1339 
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OPE HAT  IMS  LOCATION  "A" 
USAFCTAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER;  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  LINO  DIRECTION  VERSUS  UIHO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT 
L$T  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORO:  NAY  60  -  APR  90 
NORTH:  DEC  HOURS:  12-14 


DIRECTION  | 
(DEGREES) 

|  1-4 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50*64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

(N)  350-010 

1.5 

1.0 

.8 

.2 

.1 

3.5 

6.7 

6.0 

020-040 

1.4 

.5 

.1 

1.9 

3.7 

3.0 

050-070 

1.4 

.4 

.2 

.1 

.2 

2.2 

5.6 

3.0 

(E)  080-100 

I  1.9 

.4 

2.3 

2.8 

2.0 

110-130 

j  2.7 

.8 

.5 

.1 

4.0 

4.6 

3.0 

140-160 

4.9 

2.6 

1.2 

.3 

9.0 

5.4 

4.0 

(S)  170-190 

3.7 

5.1 

3.7 

1 .0 

.5 

14.0 

8.3 

8.0 

200-220 

3.2 

1.2 

1.4 

.6 

.2  .1 

6.7 

7.3 

5.0 

230-250 

3.5 

.6 

.3 

.2 

.1 

4.6 

4.0 

2.0 

(U>  260-280 

8.8 

1.7 

.1 

10.8 

3.1 

3.0 

290-310  | 

8.3 

2.8 

1.1 

.2 

12.4 

4.6 

3.0 

320-340 

7.3 

2.7 

1.4 

.5 

.2 

12.1 

5.2 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

1  luimnmiiiiniiiiiiiiiuniimmiuiiiimniiiiiiiiiiiiimmiiinii 

16.  B 

//////////// 

TOTALS 

|  48.6 

19.8 

10.8 

3.2 

1.3  .1 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

1326 

C  -  4  -  IIS 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIMO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  LIT  PERIOO  OF  RECORD:  KAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


UIWO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIMO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

1.1 

.5 

.6 

4.3 

6.8 

5.0 

020-040 

1.1 

1.3 

1.1 

.2 

3.6 

7.3 

7.0 

050-070 

2.0 

.3 

.2 

.2 

.2 

2.8 

5.3 

3.0 

(E)  080-100 

2.4 

.1 

2.4 

2.3 

2.0 

110-130 

2.1 

.4 

.2 

2.6 

4.3 

3.0 

140-160 

3.6 

2.9 

.5 

.1 

7.2 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

3.5 

5.3 

2.4 

1.0 

12.2 

7.4 

7.0 

200-220 

2.3 

1.4 

.8 

.7 

5.2 

6.5 

5.0 

230-250 

4.7 

.6 

.4 

.1 

5.8 

3.7 

2.0 

(U)  260-280 

7.7 

1.3 

9.0 

2.9 

2.0 

290-310 

9.1 

2.7 

.5 

.1 

12.4 

3.9 

3.0 

320-340 

7.6 

2.5 

1.6 

.6 

.4 

12.8 

5.5 

4.0 

VARIABLE 

i 

CALM 

iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiititinmiiinitiiiiuiiiiiniiiiuiiiiiiiiiinni 

19.7 

//////////// 

TOTALS 

48.2 

19.9 

8.0 

3.7 

.7 

100.0 

4.0 

TOTAL  NUM8ER  OF  OBSERVATIONS  1104 
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OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  VINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  «C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUCVAV  PROVING  GROUNDS  LIT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  YO  UTC:  ♦  7  NONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

VINO  SPEED  IN 
-19  20-24  25-29 

<NOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

WAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  550-010 

3.4 

1.6 

1.6 

.3 

6.9 

6.3 

5.0 

020-040 

1.7 

1.1 

.3 

.3 

3.4 

6.3 

4.0 

050-070 

3.2 

.4 

.4 

.3 

4.3 

4.4 

3.0 

(E)  080-100 

4.6 

.7 

5.2 

2.7 

2.0 

110-150 

4.3 

.3 

4.6 

2.3 

2.0 

140-160 

9.4 

2.0 

.7 

.1 

12.2 

3.7 

3.0 

(S)  170-190 

6.2 

2.7 

2.4 

.7 

12.0 

6.1 

4.0 

200-220 

1.9 

.8 

.4 

3.1 

5.1 

4.0 

230-250 

3.0 

.5 

3.5 

2.9 

2.0 

(U>  240-280 

3.6 

.1 

.1 

3.9 

2.4 

2.0 

290-510 

2.7 

.1 

2.8 

2.3 

2.0 

320-540 

4.0 

2.0 

.4 

6.5 

4.3 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.7 

//////////// 

TOTALS 

48.0 

12.3 

6.3 

1.4  .3 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

744 

C  •  4  •  117 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

UCAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUNGER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS-  El -23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES) 

|  1-4 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  350-010 

1.2 

.8 

.5 

2.5 

6.5 

5.5 

020-040 

.8 

.8 

.6 

2.2 

6.4 

6.0 

050-070 

4.1 

.3 

4.5 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

6.0 

.2 

6.1 

2.4 

2.0 

110-130 

7.7 

.8 

8.4 

2.6 

2.0 

140-160 

14.0 

1.7 

1.1 

.J 

17.1 

3.5 

2.0 

<S)  170-190 

5.1 

3.7 

1.S 

.8 

11.4 

6.2 

5.0 

200-220 

1.5 

.2 

.2 

1.8 

3.3 

2.0 

230-250 

2.6 

2.6 

2.1 

2.0 

CU)  260-280 

2.2 

.8 

.2 

3.1 

3.6 

3.0 

290-310 

3.1 

.2 

.2 

3.4 

2.9 

2.0 

320-340 

3.7 

1.4 

.3 

S.4 

4.1 

4.0 

VARIABLE  i 

1 

1 

CALM 

iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiimiiniiimiuiiiiimiiiiiiiiiiiiimumii 

31.6 

//////////// 

TOTALS 

52.0 

10.6 

5.2 

1.1 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WING  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFITAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

|  1-4 

S-9 

10-14 

15-19 

WINO  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

SCAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

.9 

.5 

.2 

.0 

3.3 

6.0 

4.0 

020-040 

1.2 

.6 

.3 

.1 

.0 

2.2 

5.4 

4.0 

050-070 

3.0 

.2 

.1 

.1 

.1 

3.5 

3.6 

2.0 

(E )  080-100 

4.9 

.4 

5.3 

2.5 

2.0 

110-130 

6.6 

.8 

.1 

.0 

7.6 

3.0 

3.0 

140-160 

9.2 

2.5 

.8 

.2 

.0 

12.8 

4.1 

3.0 

1 

(S)  170*190 

4.7 

3.6 

2.4 

.9 

.2  .0 

11.8 

7.0 

6.0 

200-220 

2.2 

.7 

.6 

.3 

.1  .0 

4.0 

6.3 

4.0 

230-250 

3.1 

.5 

.2 

.1 

.0 

3.8 

3.4 

2.0 

(U)  260-280 

4.5 

.8 

.1 

.0 

.0 

5.4 

3.0 

2.0 

290-310 

4.5 

1 .4 

.4 

.1 

.1  .0 

6.4 

4.2 

3.0 

320-340 

4.4 

1.8 

.6 

.2 

.1 

7.1 

4.8 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

1  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.9 

III  III  II llll 

TOTALS 

|  50.0 

14.2 

6.1 

2.2 

.6 

100.0 

3.3 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7853 
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OPERATING  LOCATION  *'A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  KOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  69C110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  00 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0600  METERS). 

ANO/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


UIHO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

|  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

.7 

.2 

.2 

2.5 

4.9 

3.5 

020040 

1.1 

.2 

1.2 

3.1 

2.0 

050-070 

3.9 

3.9 

1.8 

2.0 

(E)  080-100 

3.7 

.4 

4.1 

2.4 

2.0 

110-130 

6.4 

.2 

6.6 

2.2 

2.0 

140-160 

5.2 

.4 

5.5 

2.3 

2.0 

(S)  170-190 

5.0 

.4 

.2 

5.5 

2.5 

2.0 

200-220 

3.6 

.2 

.7 

4.4 

3.8 

2.0 

230-250  | 

2.7 

.4 

3.0 

2.3 

2.0 

(W)  260280  | 

4.8 

.5 

5.3 

2.6 

2.0 

290-310 

5.9 

1.2 

2.0 

.2 

9.3 

5.1 

3.0 

320-340 

7.7 

1.4 

1.1 

.2 

.4 

10.7 

4.5 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

51.4  5.8  4.4  .6  .4 

37.9 

100.0 

//////////// 

2.-.  2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  562 
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OPERATING  LOCATION  -A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USA FIT AC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAM:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  NONTN:  ALL  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED 

20-24  25- 

IN 

29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

WAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

1.6 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

4.6 

7.1 

6.0 

020-040 

1.3 

1.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

3.4 

7.0 

6.0 

050-070 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

4.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

5.5 

3.0 

3.0 

110-130 

5.8 

1.0 

.1 

.0 

.0 

6.9 

3.2 

3.0 

140-160 

7.8 

3.0 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

12.4 

4.9 

3.0 

(S)  170-190 

4.0 

4.3 

3.4 

1.1 

.3 

.0 

.0 

13.2 

8.0 

7.0 

200-220 

1.9 

1.4 

1.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

4.8 

7.5 

6-0 

230-250 

2.5 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

4.4 

5.2 

4.0 

(U)  260-260 

3.6 

2.5 

.6 

.0 

.0 

.0 

6.8 

5.1 

4.0 

290-310 

3.8 

3.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

0.3 

Dj 

5.0 

320-340 

3.7 

3.1 

1.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

8.9 

5.0 

variable 

CALN 

////// //////////////// // //////////////////////////////// minimum //// // 

17.2 

//////////// 

TOTALS 

43.7 

23-8 

11.1 

3.2 

1.0 

100.0 

4.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  98065 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINS  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  LIT  PERIOO  OF  RECORD:  KAY  6C  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  HONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  G£  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 


VISIBILITY  GE  1/2  MILE 

( 0800  METERS) 

BUT  LESS  THAN 

3  NILES  (4800  METERS)  WITH  1 

CEILING  - 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

UINO  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

UINO 

(N)  350-010 

2.0 

2.4 

1.0 

.2 

.1 

5.8 

6.6 

6.0 

020-040 

1.0 

.9 

.4 

.1 

2.3 

5.4 

5.0 

050070 

3.0 

.1 

.2 

3.3 

2.7 

2.0 

(E>  080-100 

t 

2.8 

.3 

3.1 

2.5 

2.0 

110-130 

4.5 

.1 

4.6 

2.2 

2.0 

140-160 

5.1 

.7 

.3 

6.1 

3.1 

2.0 

(S)  170-190 

4.3 

.9 

.6 

.1 

.2 

.2 

6.3 

5.3 

3.0 

200-220 

2.6 

.3 

.4 

.1 

.1 

3.5 

4.7 

3.0 

230-250 

3.3 

.9 

.1 

4.3 

3.3 

3.0 

(U)  260-280 

5.5 

2.6 

.8 

.2 

.1 

9.2 

4.7 

4.0 

290-310 

6.4 

3.6 

2.0 

.7 

.2 

.1 

13.0 

6.5 

5.0 

320-340 

5.6 

3.5 

3.9 

1.5 

.7 

.3 

15.4 

8.3 

7.0 

VARIABLE 

! 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.0 

//////////// 

TOTALS 

l 

|  46.1 

16.3 

9.7 

2.9 

1.3 

.7 

100.0 

4.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  1684 
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PART  D 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AMD  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBILITY- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POE). 

CREATED  FROM  HOULY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET  - - 
“NO  CEILING1*  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUB(AR1ZE  Tiff  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERiODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

•  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  Of  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POf)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELT  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGMT-HANO  COLUMN  (2ER0  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEIIIHGS). 

DETERMINE  THE  POF  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COLUMN. 

NOTE  1:  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  "9999." 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  "CAVOK",  All  CEILINGS  GREATER 
THAN  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CUSS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  NILE  *  1,609.344  METERS  «  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  NILE  >  1,600  METERS. 

SKY  COVER- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY . 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  iU  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS.  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURRED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUMARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ONC-HAIF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUMMARIES  ARE  NOT  AVAIUSLE  FOR  HETAR  REPORTING  STATIONS. 
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NOTE  2.  MttMVt  STATIONS  THAT  HAVE  REPOSTED  IN  SYNOPTIC  COOE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPOSTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

S/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 

NOTE  3.  “PARTIAL  OBSCURATION"  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OF  “GREATER  THAN  1/2“  PERCENTAGES.  "TOTAL  OBSCURATIONS," 
HOWEVER,  ARE  INCLUDED. 
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OPERATING  LOCATION  "A» 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 
LST  TO  UTC:  ♦  7 


PER  100  OF  RECOHD :  MAY  60  -  APR  90 
MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

C£ 

3/8 

GE 

174 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

70. 5 

70.8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

20000 

70.5 

70.8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

18000 

70.5 

70.8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

16000 

71.0 

71.3 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72,8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

>3.1 

GE 

14000 

71.3 

71.6 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GE 

12000 

72.8 

73.1 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

10000 

75.1 

75.4 

76.7 

76.7 

76.3 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

9000 

75.3 

75.6 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77  < 

GE 

8000 

78.2 

78.5 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.  ■ 

GE 

7000 

81.4 

31.7 

82.9 

82.9 

83.1 

53.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

63.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83. 

GE 

6000 

82.5 

82.8 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84. 

GE 

5000 

85.9 

flfc.2 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.9 

87.o 

87. « 

88.0 

88.0 

88.0 

88. 

GE 

4500 

86.6 

86.9 

88.2 

88. c 

83.3 

88.3 

88. 5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88. 

GE 

4000 

87.3 

87.6 

88.8 

88.9 

89.4 

89. 4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89. 7 

09.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89. 

GE 

3500 

87.9 

88.2 

89.4 

89.6 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.. 

GE 

3000 

88.5 

88.8 

90.0 

90.2 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.4 

9i  .4 

91.4 

91 .6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

2500 

88.5 

88.8 

90.0 

90.2 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.7 

91.7 

91.7 

91 .9 

91.9 

91 .9 

91 .9 

GE 

2000 

88.6 

88.9 

90.2 

90.6 

91.7 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

1800 

88.9 

8°. 2 

90.5 

90.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.5 

92.5 

93. 1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

9J.2 

GE 

1500 

88.9 

89.2 

90.5 

90.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.5 

92.5 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

1200 

68.9 

89.2 

90.5 

90.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.5 

92.5 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

1000 

88.9 

89.2 

90.5 

90.9 

92.5 

92.5 

92.6 

92.9 

93.2 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

900 

88.9 

89.2 

90.9 

91.4 

93.1 

93.1 

93.4 

93.7 

94.2 

94.8 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

800 

88.9 

89.2 

90.9 

91.4 

93.1 

93.1 

93.4 

93.7 

94.2 

94.8 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

700 

88.9 

89.2 

90.9 

91.4 

93.1 

93  ' 

93.4 

93.7 

94.2 

94.8 

94.9 

94.9 

5.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

600 

88.9 

89.2 

90.9 

91.4 

93.1 

93.2 

93.7 

94.2 

94.8 

95.4 

95.5 

95.5 

96.0 

96.5 

96.6 

96.6 

GE 

500 

88.9 

89.2 

91.1 

91.6 

93.4 

93.5 

94.2 

94.6 

95.2 

95.9 

96.0 

96.0 

96.8 

97.2 

98.2 

98.6 

GE 

400 

88.9 

89.2 

91.1 

91.6 

93.4 

93.5 

94.2 

94.6 

95.2 

95.9 

96.3 

96.3 

97.2 

97.7 

98.8 

99.5 

Gc 

300 

88.9 

89.2 

91.1 

91.6 

93.4 

93.5 

94.2 

94.6 

95.2 

95.9 

96.3 

96.3 

97.2 

97.7 

98.8 

99.5 

GE 

200 

88.9 

89.2 

91.1 

91.6 

93.4 

93.5 

94.2 

94.6 

95.2 

95.9 

96.3 

96.3 

97.2 

97.7 

98.8 

99  8 

GE 

ICO 

88.9 

89.2 

91.1 

91.6 

93.4 

93.5 

94.2 

94.6 

95.2 

95.9 

96.3 

96.3 

97.2 

97.7 

98.8 

100.0 

GE 

1 

C00|  88.9 

69.2 

91.1 

91.6 

93.4 

93.5 

94.2 

94.6 

95.2 

95.9 

96.3 

96.3 

97.2 

97.7 

98.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  KJMBER:  690110  STATION  HA«:  OUCUAY  PROVING  CROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD :  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN  I 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  V2  2 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

1  66.5 

66.5 

67.4 

67.7 

67.8 

67.8 

68.1 

68.3 

68.3 

68.5 

68. 5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

G£  20000 j 

! 

66.5 

66.5 

67.4 

67.7 

67.6 

67.8 

68.1 

68.3 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

G£ 

16000 

66.5 

68.5 

67.4 

67.7 

67.8 

67.8 

68.1 

68.3 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GE 

16000 

66.5 

66.5 

67.4 

67.7 

67.8 

67.8 

68.1 

68.3 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GE 

14000 

67.2 

67.2 

63.1 

68.4 

68.5 

68.5 

68.8 

68.9 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

12000 

69.6 

69.6 

70.6 

70.8 

71.0 

71.0 

71.3 

71.4 

71.4 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

10000 

73.7 

73.7 

74.9 

75.2 

73.3 

75.3 

75.6 

75.7 

7S.7 

7fc,0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

Gc 

9000 

74.1 

74.1 

75.3 

75.6 

75.7 

75.7 

76.0 

76.2 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GE 

8000 

76.3 

76.3 

77.5 

77.8 

77.9 

77.9 

78.2 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

76.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

7000 

79.3 

79.3 

80.5 

80.8 

80.9 

80.9 

81.2 

81.3 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

6000 

81.2 

81.3 

82.7 

83.0 

83.1 

83.1 

83.4 

83.5 

83.5 

83.8 

83.8 

83. 8 

83.8 

83.8 

83.5 

83.8 

GE 

5000 

'84.1 

84.3 

86.1 

86.4 

86.5 

86.5 

86.8 

86.9 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

4500 

84.6 

85.0 

86.8 

87.1 

87.2 

87.2 

87.5 

87.6 

87.6 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

4000 

86.6 

87.1 

88.8 

89.2 

89.5 

89.5 

89.9 

90.*. 

90.1 

90.3 

90.6 

00.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

LE 

3500 

37.3 

87.7 

89.5 

89.9 

90.2 

90.2 

90.6 

90.7 

90.7 

91.1 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

3000 

i  87.6 

88.1 

89.9 

90.7 

91.0 

91.0 

91.4 

91.7 

91.7 

92.2 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

2500 

88.0 

88.6 

90.3 

91.3 

91.6 

91.6 

92.0 

92... 

92.2 

92.8 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

2000 

86.1 

88.7 

90.5 

91.6 

92.0 

92.0 

92.4 

92.6 

92.6 

93.3 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

1800 

S8.3 

88.8 

90.6 

91.7 

92.1 

92.1 

92.5 

92.8 

92.8 

91.5 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

1500 

88.3 

88.8 

90.6 

91.7 

92.1 

92.1 

92.5 

92.8 

92.9 

95.6 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

1200 

88.3 

88.8 

90.6 

91.7 

92.1 

92.1 

92.5 

92.8 

92.9 

93.7 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1000 

88.4 

89.0 

90.7 

91.8 

92.2 

92.2 

92.8 

93.1 

93.2 

94.1 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

900 

86.4 

89.0 

90.7 

91.8 

92.2 

92.4 

92.9 

93.6 

93.7 

94.7 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95 .6 

GE 

800 

88.4 

89.0 

90.7 

91.8 

92.5 

92.6 

93.2 

93.9 

94.0 

95.0 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

GE 

700 

88.6 

89.2 

91.0 

92.1 

92.8 

92.9 

93.5 

94.1 

94.3 

95.2 

95.9 

95.9 

96.0 

96.2 

96.5 

96.5 

GE 

600 1  86.6 

89.2 

91.0 

92.1 

92.9  1 

93.1  93 

.7  94 

.4  94. 

.6  95. 

6  96.3  96.3 

96.6 

96.7 

97.1 

97.1 

1 

GE 

500 

88.6 

89.2 

91.0 

92.2 

93.1 

93.2 

93.9 

94.6 

9*. 7 

95.9 

96.6 

96.6 

97.0 

97.3 

98.0 

98.5 

a 

400 

88.6 

89.2 

91.0 

92.2 

93.1 

93.2 

93.9 

94.6 

94.7 

95.9 

96.7 

96.7 

97.4 

97.7 

99.0 

100.0 

GE 

300 

88.6 

89.2 

91.0 

92.2 

93.1 

93.2 

93.9 

94.6 

94.7 

95.9 

96.7 

96.7 

97.4 

97.7 

99.0 

100.0 

GE 

200 

88.6 

89.2 

91.0 

92.2 

93.1 

93.2 

93.9 

94.6 

94.7 

95.9 

96.7 

96.7 

97.4 

97.7 

99.0 

100.0 

GE 

100 

88.6 

89.2 

91. 0 

92.2 

93.1 

93.2 

93.9 

94.6 

94.7 

95. V 

96.7 

96.7 

97.4 

97.7 

99.0 

100.0 

GE 

000 

88.6 

89.2 

91.0 

92.2 

93.1 

93.7 

93.9 

94.6 

94.7 

95.9 

96.7 

96.7 

97.4 

97.7 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  734 
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OPERATING  LOCATION  HAU  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAT  60  ■  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  06-06 


CEILING 

IN 

FEET 

1 

|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

CE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL  | 

57.2 

57.3 

57.7 

57.9 

58.3 

58.3 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

56.9 

58.9 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

GE 

20000 

58.6 

58.8 

59.2 

59.4 

59.8 

59.8 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

AO. 4 

60.4 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

GE 

18000 

58.6 

53.8 

59.2 

59.4 

59.8 

59.8 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.9 

60.9 

61.0 

61.1 

GE 

16000 

58.6 

58.8 

59.2 

59.4 

59.8 

59.8 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.9 

60.9 

61.0 

61.1 

GE 

14000 

60.2 

60.3 

60.7 

61.0 

61.3 

61.3 

61.7 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

62. v 

62.4 

62.5 

62.6 

GE 

12000 

63.2 

63.3 

63.8 

64.0 

64.4 

64.4 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.5 

65.5 

65.6 

65.7 

GE 

100CO 

69.0 

69.2 

69.7 

69.9 

70.3 

70.3 

70.7 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

71.4 

71.4 

71.5 

71.6 

GE 

9000 

70.1 

70.3 

70.9 

71.1 

71.6 

71.6 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

CE 

8000 

72.3 

72.5 

73.0 

73.2 

r  .7 

73.7 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.9 

74.9 

75-0 

75.1 

GE 

7000 

1  75.1 

75.3 

75.8 

76.1 

76.5 

76.5 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.7 

77.7 

77.8 

77.9 

GE 

6000 

77.4 

77.6 

78.2 

78.4 

79.1 

79.1 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

GE 

5000 

1 

81.2 

81.4 

82.1 

82.4 

83.1 

83.1 

83.6 

83.8 

83.3 

63.8 

84.1 

84.1 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

GE 

4500 

82.1 

82.3 

83.2 

83.5 

84.3 

84.3 

84.7 

84.9 

84.9 

85.0 

85.3 

85.3 

as. 8 

85.8 

85.9 

86.0 

GE 

4000 

64.1 

34.4 

85.4 

85.7 

86.5 

86.5 

87.0 

87.2 

87.2 

87.3 

87.6 

87.6 

88.3 

88.3 

86.4 

88.6 

GE 

3500 

84.3 

84.6 

85.3 

86.0 

86.8 

86.9 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

88.0 

88.0 

83.7 

88.7 

88.8 

88.9 

CE 

3000 

£5.3 

85.6 

86.7 

87.2 

88.2 

88.3 

88.8 

89.0 

69.0 

89.1 

89.5 

89.5 

VO. 2 

90.2 

90.2 

90.4 

GE 

2500 

86.1 

86.5 

87.6 

88.3 

89.3 

89.3 

89.8 

90.1 

90.1 

90.2 

90.6 

90.6 

91.3 

91.3 

91.4 

91.6 

GE 

2000! 

86.8 

87.2 

88.4 

89.1 

90.1 

90.2 

90.7 

90.9 

90.9 

91.0 

91.4 

91.4 

92.2 

92.2 

92.3 

92.5 

GE 

1800 1 

86.8 

87.2 

88.4 

89.1 

90.1 

90.2 

90.7 

91.0 

91.0 

91.1 

91.5 

91.5 

92.3 

92.3 

92.3 

92.6 

GE 

1500 

86.9 

87.3 

88.5 

89.3 

90.3 

90.5 

91.0 

91.3 

91.3 

91.4 

91.8 

91.8 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

GE 

1200| 

87.0 

87.4 

88.6 

89.5 

90.5 

90.7 

91.2 

91.5 

91.5 

91  7 

92.1 

92.1 

92.9 

92.9 

93.0 

93.3 

CE 

1000 

87.0 

87.5 

88.7 

89.6 

90.7 

91.0 

91.6 

92.0 

92.0 

92.2 

92.6 

92.6 

93.4 

93.4 

93.5 

93.8 

GE 

9001 

87.2 

87.7 

89.0 

89.9 

90.9 

91.3 

91.9 

92.3 

92.3 

92.5 

92.9 

92.9 

93.7 

93.7 

93.8 

94.0 

GE 

800 1 

87.3 

87.8 

89.0 

90.0 

91.2 

91.5 

92.3 

92.6 

92.6 

92.8 

93.3 

93.3 

94.0 

94.0 

94.2 

94.4 

GE 

700 

|  87.5 

88.0 

89.3 

90.2 

91.4 

91.7 

92.6 

92.9 

92.9 

93.1 

93.7 

93.7 

94.5 

94.5 

94.7 

94.9 

GE 

600 1 

87.5 

38.0 

89.3 

90.2 

91.5 

91.9 

92.7 

9  0 

93.1 

93.4 

94.1 

94.1 

94.9 

95.0 

95.4 

95-6 

GE 

500 

1 

87.5 

88.0 

89.4 

90.4 

91.6 

92.0 

93.0 

93.5 

93.6 

94.0 

94.7 

94.7 

95.8 

95.9 

96.5 

97.0 

GE 

400 

87.6 

88.1 

89.5 

90.4 

91.7 

92.1 

93.1 

93.7 

93.8 

94.2 

94.9 

94.9 

96.0 

96.1 

97.1 

98.0 

GE 

300 

87.6 

88.1 

89.5 

90.5 

91.9 

92.2 

93.3 

93.8 

93.9 

94.3 

95.0 

95.0 

96.2 

96.3 

97.5 

98.7 

GE 

200 

87.6 

88.1 

89.5 

90.5 

91.9 

92.2 

93.3 

93.8 

93.9 

94.3 

95.0 

95.0 

96.3 

96.4 

97.7 

99.0 

GE 

100 

87.6 

88.1 

89.5 

90.5 

91.9 

92.3 

93.3 

93.9 

94.0 

94.4 

95.1 

95.1 

96.4 

96.5 

97.9 

09.9 

GE 

000 

87.6 

88.1 

69.5 

90.5 

91.9 

92.3 

93.3 

93.9 

94.0 

94.4 

95.1 

95.1 

96.4 

96.5 

97.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1424 
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OPERATING  LOCATION  « A “  PERCENT AGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

a 

3 

VISIBILITY  IK 
G£  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
CE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

50.0 

50.2 

50.6 

51.0 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51 .5 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

52.1 

GE  20000 

52.5 

52.8 

53.1 

53.6 

53.8 

53.9 

53.9 

SJ.o 

53.9 

54.2 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.7 

GE  18000 

53.1 

53.3 

53.7 

54.2 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.7 

54.8 

54.8 

55.0 

55.0 

55.0 

55.3 

GE 

16000 

53.3 

53.6 

53.9 

54.4 

54.6 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

55.0 

5S.1 

55.1 

55.3 

55.3 

55.3 

55.5 

GE 

14000 

56.1 

56.3 

56.7 

57.2 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.7 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.3 

GE 

12000 

60.8 

61.1 

61.4 

61.9 

62.1 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.5 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

63.0 

GE 

10000 

66.0 

66.4 

66.8 

67.1 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

67.9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.4 

GE 

9000 

67.4 

67.7 

68.2 

68.6 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.2 

69.3 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.7 

GE 

8000 

70.7 

71.0 

71.4 

71.9 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

GE 

7000 

73.6 

73.9 

74.4 

74.9 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

76.2 

GE 

6000 

76.1 

76.5 

76.9 

77.5 

77.8 

77.9 

78.0 

78.0 

7B.0 

78.2 

78.3 

76.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.8 

GE 

5000 

80.7 

81.1 

81.7 

82.4 

82.8 

82.8 

83.0 

83.1 

83.1 

83.3 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

84.1 

GE 

4500 

81.9 

82.3 

82.9 

83.6 

84.1 

84.1 

84.4 

84.4 

64.4 

84.7 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.5 

GE 

4000 

84.4 

84.8 

85.4 

86.1 

86.6 

86.7 

86.9 

87.0 

87.0 

87.4 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

88.3 

GE 

3500 

84.9 

8S.4 

86.1 

87.0 

87.6 

87.7 

87.9 

68.0 

88.0 

88.5 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

89.3 

GE 

3000 

85.7 

86.1 

86.9 

87.9 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

89.6 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.5 

GE 

2500 

86.1 

86.5 

87.3 

88.3 

89.1 

89.2 

89.4 

89.6 

89.6 

90.3 

90.5 

90.5 

90.7 

70.7 

90.7 

91.1 

GE 

2000 

66.4 

86.9 

87.7 

88.7 

89.5 

89.6 

87.9 

90.1 

90.1 

90.9 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.8 

GE 

1800 

86.4 

86.9 

87.7 

88.7 

89.5 

89.6 

89.9 

90.1 

90.1 

90.9 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.8 

GE 

1500 

86.7 

87.2 

88. 1 

89.2 

90.0 

90.3 

90.7 

91.1 

91.1 

91.9 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.5 

92.9 

GE 

1200 

67.0 

87.4 

88.5 

89.6 

90.5 

90.7 

91.1 

91.6 

91.6 

92.5 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.6 

GE 

1000 

87.0 

87.6 

88.8 

89.8 

90.9 

91.1 

91.6 

92.1 

92.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

94.0 

94.4 

GE 

900 

87.0 

87.6 

88.8 

89.8 

90.9 

91.1 

91.6 

92.1 

92.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

94.0 

94.4 

GE 

800 

87.0 

87.9 

89.0 

90.0 

91.1 

91.4 

91.8 

92.3 

92.3 

93.5 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.2 

94.7 

GE 

700 

87.0 

87.9 

89.1 

90.2 

91.2 

91.5 

92.0 

92.5 

92.6 

93.8 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.9 

95.5 

GE 

600 

87.1 

88.0 

89.2 

90.4 

91.6 

91.9 

92.4 

92.9 

93.1 

94.6 

95.1 

95.1 

95.5 

95.6 

95.9 

96.5 

GE 

500 

87.1 

88.0 

89.2 

90.5 

91.7 

92.0 

92.5 

93.1 

93.3 

94.9 

95.4 

95.4 

95.8 

96.0 

96.4 

97.2 

CE 

400 

87.1 

68.1 

89.3 

90.5 

91.6 

92.1 

92.7 

93.2 

93.4 

95.2 

95.7 

95.7 

96.2 

96.8 

97.4 

98.7 

GE 

300 

87.1 

88.1 

89.3 

90.5 

91.8 

92.1 

92.7 

93.2 

93.4 

95.2 

95.7 

95.7 

96.4 

97.0 

97.6 

99.1 

GE 

200 

87.1 

88.1 

89.3 

90.5 

91.8 

92.1 

92.7 

93.2 

93.4 

95.2 

95.7 

95.7 

96.5 

97.1 

97.7 

99.8 

GE 

100 

87.1 

88.1 

89.3 

90.5 

91.8 

92.1 

92.7 

93.2 

93.4 

95.2 

95.7 

95.7 

96.5 

97.1 

97.8 

100.0 

GE 

000 

87.1 

88.1 

89.3 

90.5 

91.8 

92.1 

92.7 

93.2 

93.4 

95.2 

95.7 

95.7 

96.5 

97.1 

97.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  H57 

D  •  2  •  4 
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0PEMT1M  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREOUEHCY  OF  OC  CUM  LACE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC,  ABNEVULE  NC  FROM  HOURLY  OmtVATtONS 

STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME:  OUGWAY  PROVING  GRODNO S  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAT  60  •  APR  90 

LIT  TO  UTC:  ♦  7  NORTH:  JAN  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  | 

1  GE 
[  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL  | 

\  58.0 

58.2 

58.6 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

S8.8 

58.8 

58.9 

GE 

20000 

|  *0.7 

61.0 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

*1.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

GE 

18000 

*1.1 

61.3 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

GE 

16000 

*1.5 

61.8 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

GE 

14008 

*3.0 

65.3 

65.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GE 

12000 

*6.5 

66. 8 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

GE 

10000 

1 

7o.e 

71.1 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

GE 

9000 

72.1 

72.3 

72.9 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

71.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

8000 

I  75.0 

75.3 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

GE 

7000 

77.3 

77.6 

78.2 

78.4 

V8.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78. S 

78.6 

GE 

6000 

79.5 

79.7 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

GE 

5000 

02.6 

82.8 

83.7 

83.9 

64.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GE 

4500 

03.7 

84.0 

84.9 

85.1 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

65.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

4000 

05.5 

85.8 

86.7 

£7.0 

87,3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

GE 

3500 

M.6 

86.9 

88.0 

88.3 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

38.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

68.7 

88.8 

GE 

3000 

07.6 

08.0 

89.4 

89.8 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

GE 

2500 

07.0 

88.3 

89.7 

90.0 

90.4 

90.4 

90.6 

90.* 

90-6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

GE 

2000 

00.1 

B8.7 

90.2 

90.6 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

GE 

1000 

00.1 

88.7 

90.2 

90.6 

91.1 

91.1 

91.5 

91.5 

VI. 5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91 .8 

GE 

1500 

08.5 

89.1 

90.7 

91.2 

91.9 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

GE 

1200 

09.2 

89.8 

91.5 

92.0 

92.7 

92.6 

93.2 

93.3 

93.4 

93.7 

93.8 

93.8 

93. 6 

93.8 

93.8 

93.9 

GE 

1000 

|  09.2 

89.6 

91.6 

92.1 

93.1 

91.2 

91.7 

91.9 

94.1 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

GE 

900 

09.2 

89.8 

91.7 

92.3 

93.4 

93.4 

94.1 

94.4 

94.5 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.5 

95.6 

GE 

BOO 

09.2 

89.6 

91.8 

92.4 

93.4 

93.5 

94.2 

94.5 

96.7 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.7 

95.8 

GE 

700 

09.2 

89.8 

91.8 

92.7 

V3.9 

94.0 

94.7 

95.2 

95.4 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.6 

96.7 

GE 

600 

09.3 

89.9 

91.9 

92.9 

94.1 

94.1 

94.8 

95.4 

95.6 

96.4 

96.6 

96.6 

96.8 

96.9 

97.1 

97.2 

GE 

500 

09.3 

89.9 

91.9 

92.9 

94.1 

94.2 

94.9 

95.5 

95.7 

96.5 

96.8 

96.8 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

GE 

400 

19.3 

89.9 

91.9 

92.9 

94.1 

94.2 

94.9 

95.5 

95.7 

96.5 

96.8 

96.8 

97.4 

97.6 

98.1 

99.1 

GE 

300 

J9.3 

89.9 

91.9 

92.9 

94.1 

94.2 

95.0 

95.6 

95.8 

96.5 

96.9 

96.9 

97.6 

97.9 

98.4 

99.7 

GE 

200 

j  Bv.3 

89.9 

91.9 

92.9 

94.2 

94.3 

95.0 

95.* 

95.9 

96.6 

97.0 

97.0 

97.9 

98.1 

98.6 

99.9 

GE 

100 

|  09.3 

89.9 

91.9 

92.9 

94.2 

94.3 

95.0 

95.* 

95.9 

96.6 

97.0 

97.0 

97.9 

98  1 

98.6 

100.0 

GE 

090 1 

f  09.3 

89.9 

91.9 

92.9 

94.2 

94.3 

95.0 

95.6 

95.9 

96.6 

97.0 

97.0 

97.4 

98.1 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1446 


0  2-  5 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ABNEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UI  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

L8T  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JAN  HOURS:  IS- 17 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

!».. 

58.7 

59.1 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

GE  20000 

59.6 

59.8 

60.2 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

GE 

18000 

59.9 

60.2 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

GE 

16000 

60.4 

60.7 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

GE 

14000 

61.9 

62.2 

62.6 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

GE 

12000 

65.7 

65.9 

66.4 

66.4 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

GE 

10000 

70.8 

71.0 

71.5 

71.5 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

GE 

9000 

72.2 

72.5 

72.9 

73.0 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

GE 

8000 

76.0 

76.2 

76.6 

76.7 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

GE 

7000 

78.5 

78.8 

79.2 

79.3 

79.4 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

GE 

6000 

81.5 

81.7 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.8 

82.8 

82.8 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.0 

82.8 

GE 

5000 

'84.5 

84.8 

85.4 

65.5 

85.6 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

GE 

4500 

84.7 

65.0 

85.6 

85.6 

85.8 

BS.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

4000 

87.! 

87.5 

88.1 

88.2 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

GE 

3500 

!  87.9 

88.2 

88.0 

89.0 

89.2 

89.3 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

GE 

3000 

89.8 

90.1 

90.7 

91.2 

91.3 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

GE 

2500 

90.6 

90.9 

91.8 

92.2 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

GE 

2000 

90.9 

91.2 

92.2 

92.7 

92.9 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

1800 

90.9 

91.2 

92.2 

92.7 

92.9 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

1500 

91.5 

91.8 

92.8 

93.4 

93.5 

93.6 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

GE 

1200 

91 .8 

92.2 

93.2 

93.9 

94.1 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

GE 

1000 

91.8 

92.3 

93.5 

94.2 

94.4 

94.5 

94.8 

95.0 

95.0 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

GE 

900 

91.8 

92.3 

93.5 

94.  J 

94.5 

94.6 

94.9 

95.1 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

GE 

800 

91.8 

92.3 

93.6 

94.5 

94.6 

94.7 

95.1 

95.3 

95.4 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

96.1 

96.2 

96.3 

GE 

700 

91.8 

92.4 

93.8 

94.7 

95.0 

95.1 

95.6 

95.9 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.7 

96.8 

97.0 

GE 

600 

91.8 

92.4 

93.8 

94.7 

95.1 

95.2 

95.8 

96.2 

96.3 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

97.2 

97.3 

97.5 

GE 

500 

91.8 

92.4 

93.8 

94.7 

95.2 

95.3 

96.0 

96.3 

96.4 

96  8 

96.9 

96.9 

97.3 

97.5 

97.6 

97.9 

GE 

400 

91.8 

92.4 

93.8 

94.7 

95.2 

95.3 

96.1 

96.4 

96.5 

96.9 

97.0 

97.0 

97.4 

97.9 

98.4 

99.0 

GE 

300 

91.8 

92.4 

93.8 

94.7 

95.2 

95.3 

96.1 

96.4 

96.5 

96.9 

97.1 

97.1 

97.6 

98.1 

98.8 

99.5 

GE 

200 

91.6 

92.4 

93.8 

94.7 

95.2 

95.3 

96.1 

96.4 

96.5 

96.9 

97.1 

97.1 

97.8 

98.3 

99.0 

100.0 

GE 

100 

91.6 

92.4 

93.8 

94.7 

95.2 

95.3 

96.1 

96.4 

96.5 

96.9 

97.1 

97.1 

97.8 

98.3 

99.0 

100.0 

GE 

1 

000 1  91.6 

92.4 

93.8 

94.7 

95.2 

95.3 

96.1 

96.4 

96.5 

96.9 

97.1 

97.1 

97.8 

98.3 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1177 


0  -  2  -  6 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NLMSER:  690110  STATION  NAME:  OUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERI®  Of  RECORD:  MAT  60  -  APR  90 

LIT  TO  UTC:  *  7  NONTMt  JAN  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  j 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  j 

i 

65.3 

65.6 

65.7 

65.7 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE  20000 1 

1 

65.3 

65.6 

65.7 

65.7 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.3 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

18000 

|  65.3 

65.6 

65.7 

65.7 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

16000 

65.7 

66.0 

66.1 

66.1 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GE  14000 

66.7 

66.9 

67.1 

67.1 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE  ’2000 

70.3 

70.6 

70.7 

70.7 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE  1C000I 

1 

74.1 

74.3 

74.5 

74.5 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

9000 

75.9 

76.2 

76.3 

76.3 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

8000 

60.1 

30.4 

80.5 

80.5 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

7000 

62.0 

82.3 

82.4 

82.4 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

6000 

84.9 

85.2 

85.3 

85.3 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

5000 

,  87.4 

87.6 

87.8 

87.8 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

86.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GE 

6500 

1  87.4 

87.6 

87.8 

87.8 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GE 

4000 

63.6 

88.8 

89.0 

89.0 

89.7 

89.7 

89.7 

B9.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

3500 

89.4 

89.7 

89.8 

89.9 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.  T 

91.1 

91.3 

91.3 

GE 

5000 

i 

i  90.1 

* 

90.5 

91.0 

91.3 

91.9 

91.9 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

GE 

2500 

1  91.0 

91.4 

92.1 

92. S 

93.4 

93.5 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

GE 

2000 

91.7 

92.1 

92.7 

93.1 

94.1 

94.2 

94.8 

94.8 

94. 8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

GE 

1800 

91.7 

92.1 

92.7 

93.1 

94.1 

94.2 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

GE 

1500 

91.7 

92.1 

92.7 

93.1 

94.2 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

GE 

1200 

91.7 

92.1 

92.7 

93.1 

94.2 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

GE 

1000 

|  91.7 

92.1 

92.7 

93.1 

94.4 

94.5 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

GE 

900 

91.8 

92.2 

92.9 

93.3 

94.5 

94.6 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.6 

95.8 

95.8 

GE 

800 

91.8 

92.5 

93.3 

94.0 

95.2 

95.3 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.4 

96.6 

96.6 

Gf 

700 

91.8 

92.5 

93.4 

94.1 

95.6 

95.7 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.5 

96.8 

97.0 

97.0 

u 

600 

91.8 

92.5 

93.4 

94.1 

95.8 

96.0 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.6 

98.0 

98.0 

GE 

500 

1 

91.8 

92.5 

93.4 

94.1 

96.0 

96.1 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

98.4 

98.5 

GE 

400 

91.8 

92.5 

93.4 

94.1 

96.0 

96.1 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

98.4 

99.2 

GE 

TOO 

91.8 

92.5 

93.4 

94.1 

96.0 

96.1 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

98.4 

99.2 

GE 

LOO 

91.8 

92.5 

93.4 

94.1 

96.0 

96.1 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

98.4 

99.9 

GE 

100 

91.8 

92.5 

93.4 

94.1 

96.0 

96.1 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

98.4 

100.0 

GE 

OOO 

91.8 

92.5 

93.4 

94.1 

96.0 

96.1 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

98.4 

10C.0 

TOTAL  HUH8EA  Of  OBSERVATIONS  744 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERtUt  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OMERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  1 00  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

1  1 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

CE 

1/4 

0 

NO  CEIL 

67.4 

68.2 

68.7 

68.8 

6*.t 

6). 7 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GE  20000 

67.4 

68.2 

68.7 

68.8 

69.6 

69.7 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GE  18000 

67.4 

68.2 

68.7 

68.8 

69.6 

69.  r 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GE 

16000 

67.9 

68.7 

69.1 

69.3 

70.0 

70.2 

70.5 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GE 

14000 

68.4 

69.1 

69.6 

69.7 

70.5 

70.7 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GE 

12000 

71.1 

71.9 

72.4 

72.5 

73.3 

73.4 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GE 

10000 

73.4 

74.2 

74.7 

74.8 

75.6 

75.7 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

9000 

73.9 

74.7 

75.1 

75.3 

76.0 

76.2 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

8000 

78.3 

79.1 

79.6 

79.7 

80.5 

80.6 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

7000 

80.8 

81.6 

82.0 

82.3 

83.1 

83.3 

83.6 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

6000 

82.8 

83.6 

84.0 

84.3 

85.1 

85.3 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

5000 

85.7 

86.5 

86.9 

87.3 

88.0 

88.2 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

4500 

85.9 

86.6 

87.1 

87.4 

88.2 

88.3 

88.6 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

4000 

86.2 

86.9 

87.4 

87.7 

88.5 

88.6 

88.9 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

3500 

86.6 

87.4 

87.9 

88.2 

89.4 

89.6 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

3000 

87.6 

86.3 

88.8 

89.2 

90.5 

90.6 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

2500 

88.2 

88.9 

89.4 

89.9 

91.1 

91.2 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91 .9 

91.9 

91.9 

GE 

2000 

88.2 

88.9 

89.6 

90.3 

91.9 

92.0 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

1800 

88.2 

88.9 

89.6 

90.3 

91.9 

92.0 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

1500 

88.3 

89.1 

89.7 

90.5 

92.2 

92.3 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

1200 

88.3 

89.1 

89.7 

90.5 

92.2 

92.3 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

1000 

88.6 

89.6 

90.2 

90.9 

93.1 

93.2 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

900 

88.9 

89.9 

90.5 

91.2 

93.5 

93.7 

94.2 

94.5 

94.5 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

800 

88.9 

89.9 

90.6 

91.6 

93.9 

94.0 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

700 

89.1 

90.0 

90.8 

91.7 

94.0 

94.2 

94.6 

94.9 

94.9 

95.1 

95.4 

95.4 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

600 

89.2 

90.2 

90.9 

91.9 

94.5 

94.6 

95.1 

95.4 

95.4 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.5 

96.8 

96.8 

GE 

500 

89.2 

90.2 

90.9 

91.9 

94.5 

94.6 

95.2 

95.5 

95.5 

95.9 

96.3 

96.3 

96.5 

96.8 

97.7 

98.2 

GE 

400 

89.2 

90.2 

90.9 

91.9 

94.5 

94.9 

95.5 

96.0 

96.0 

96.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.4 

98.3 

98.9 

GE 

300 

89.2 

90.2 

90.9 

91.9 

94.5 

94.9 

95.5 

96.0 

96.0 

96.5 

96.9 

96.9 

97.2 

97.5 

98.5 

99.1 

GE 

200 

89.2 

90.2 

90.9 

91.9 

94.5 

94.9 

95.5 

96.0 

96.0 

96.5 

96.9 

96.9 

97.2 

97.5 

98.5 

99.5 

GE 

100 

89.2 

90.2 

90.9 

91.9 

94.5 

94.9 

95.5 

96.0 

96.0 

96.5 

96.9 

96.9 

97.2 

97.5 

98.5 

100.0 

GE 

000 1 

89.2 

90.2 

90.9 

91.9 

94.5 

94.9 

95.5 

96.0 

96.0 

96.5 

96.9 

96.9 

97.2 

97.5 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERA T INC 

LOCATION  “A» 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  KCUMENCE  OF 

CEILING  VERSUS 

VISIBILITY 

USAFETAC, 

ASHEVILLE  MC 

FRON 

HOURLY  OBSERVAT  U 

S 

STATION  NUMBER : 

690110 

STATION  NAME:  OUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT 

PER  100  OF  RECORD: 

NAY  60 

•  APR 

90 

LST 

TO  UTC:  +  7 

NONTH:  JAN 

HOURS: 

ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  NILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

CE 

CE 

CE 

CE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

59.6 

59.9 

60.4 

60.6 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

CE 

20000 

61.0 

61.2 

61.7 

61 .9 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

CE 

18000 

61.2 

61.4 

62.0 

62.1 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

GE 

16000 

61.5 

61.7 

62.3 

62.4 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

GE  14000 

62.9 

65.2 

63.7 

63.9 

64.2 

64.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

GE  12000 

66.3 

66.6 

67.1 

67.3 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.1 

68.2 

GE  10000 

70.7 

71.0 

71.6 

71.8 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

GE 

9000 

71.8 

72.1 

72.7 

72.9 

73.2 

73.2 

73.4 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

GE 

8000 

75.0 

75.3 

75.9 

76.1 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

■ 

GE 

7000 

77.6 

77.9 

78.5 

78-7 

79.1 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.5 

79. S 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

UE 

6000 

79.9 

80.3 

80.9 

81.1 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

SI. 7 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

GE 

5000 

83.4 

83.7 

84.4 

84.7 

85.1 

85.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

GE 

4500 

84.1 

84.4 

85.2 

85.5 

85.9 

ss.g 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

GE 

4000 

85.9 

86.2 

87.1 

87.4 

87.9 

87.9 

88.1 

88.2 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

GE 

5500 

86.5 

36.9 

87.8 

88.2 

88.7 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.3 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.7 

89.8 

GE 

5000 

87.5 

87.9 

88.9 

B9.4 

90.0 

90.1 

90.4 

90.5 

90.5 

90.7 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

GE 

2500 

88.0 

88.4 

89.5 

90.1 

90  7 

90.8 

91.1 

91.2 

91.2 

91.5 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.9 

92.0 

GE 

2000 

88.4 

88.8 

89.9 

90.6 

91.3 

91.4 

91.8 

91.9 

91.9 

92.2 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

GE 

1800 

88.4 

88.9 

90.0 

90.6 

91.4 

91.5 

91.8 

92.0 

92.0 

92.3 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

GE 

1500 

88.6 

89.1 

90.2 

91.0 

91.8 

91.9 

92.3 

92.5 

92.5 

92.9 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

GE 

1200 

88.8 

89.3 

90.5 

91.3 

92.1 

92.3 

92.6 

92.9 

92.9 

93.3 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

GE 

1000 

88.9 

89.4 

9C.7 

91.5 

92.5 

92.6 

93.1 

93.4 

93.4 

93.9 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

CE 

900 

89. n 

89.5 

90.8 

91.6 

92.7 

92.8 

93.3 

93.7 

93.8 

94.2 

94.5 

94.5 

94.7 

94.8 

95.0 

95.1 

GE 

800 

89.0 

89.6 

91.0 

91.8 

92.9 

93.0 

93.6 

93.9 

94.0 

94.5 

94.8 

94.8 

95.0 

95.1 

95.3 

95.4 

GE 

700 

89.0 

89.7 

91.1 

92.0 

93.1 

93.3 

93.9 

94.3 

94.4 

94.9 

95.3 

95.3 

95.6 

95.7 

95.9 

96.1 

GE 

600 

89.1 

89.7 

91.1 

92.1 

93.3 

93.5 

94.2 

94.6 

94.8 

95.4 

95.8 

95.8 

96.2 

96.4 

96.6 

96.8 

GE 

500 

89.1 

89.7 

91.2 

92.2 

93.5 

93.7 

94.4 

94.8 

95.0 

95.7 

96.2 

96.2 

96.7 

96.9 

97.4 

97.8 

GE 

400 

89.1 

89.8 

91.2 

92.2 

93.5 

93.7 

94.5 

94.9 

95.1 

95.9 

96.3 

96.3 

96.9 

97.3 

98.0 

98.9 

GE 

500 

89.1 

89.8 

91.2 

92.2 

93.5 

93.7 

94.5 

95.0 

95.1 

95.9 

96.4 

96.4 

97.1 

97.4 

98.3 

99.3 

GE 

200 

89.1 

89.8 

91.2 

92.2 

93.5 

93.7 

94.5 

95.0 

95.1 

95.9 

96.4 

96.4 

97.2 

97.5 

98.4 

99.7 

GE 

100 

89.1 

89.8 

91.2 

92.2 

93.6 

93.8 

94.5 

95.0 

75.2 

96.0 

96.4 

96.4 

97.2 

97.5 

98.4 

100.0 

GE 

000 

89.1 

89.8 

91.2 

92.2 

93.6 

93.8 

94.5 

95.0 

95.2 

96.0 

96.4 

96.4 

97.2 

97.5 

98.4 

100.0 

■ 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

8284 

1 

0  •  2 

-  9 

- 

1 

• 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  MMBEft:  690110  STATION  NAME:  DUOUAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAT  60  -  APR  90 

LST  10  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  I 

FEET  j 

7 

(X 

6 

GE 

5 

GE 

4 

CE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

S£  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

1 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

71.4 

71 .4 

G£  200001 

f  70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

71.4 

71.4 

GE 

18000 

1  70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.6 

71.6 

GE 

16000 

|  70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.6 

71.6 

GE 

14000 

1  71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

72.3 

72.3 

GE 

12000 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

75.1 

75.1 

GE 

10000 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

80.0 

80.0 

GE 

9000 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

81.2 

81.2 

GC 

8000 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

03.6 

84.3 

84.3 

GE 

7000 

1  66.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.6 

86.6 

GE 

6000 

^  88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

89.3 

89.3 

GE 

$000 

[  92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

93.1 

93.1 

GE 

4500 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.9 

93.9 

GE 

4000 

93.4 

93.4 

93.6 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.8 

94.8 

GE 

5500 

94.2 

94.2 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.6 

95.6 

GE 

5000 

95.1 

95.1 

95.3 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.6 

96.6 

GE 

2500 

95.8 

95.8 

95.9 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

97.3 

97.3 

GE 

2000 

96.1 

96.3 

96.4 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.3 

98.3 

GE 

1800 

96.1 

96.3 

96.4 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.3 

98.3 

GE 

1500 

96.1 

96.3 

96.4 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.3 

98.3 

GE 

1200 

96.1 

96.3 

96.4 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.3 

9S.3 

GE 

1000 

96.1 

96.3 

96.4 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.3 

98.3 

GE 

900 

96.1 

96.3 

96.4 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.3 

98.3 

GE 

800 

96.1 

96.3 

96.4 

97.5 

96.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.6 

98.6 

GE 

700 

96.1 

96.3 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

99.0 

99.3 

GE 

600 

96,1 

96.3 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

99.0 

99.5 

GE 

500 

96,1 

96.3 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

99.0 

99.7 

GE 

400 

96.1 

96.3 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

99.2 

99.fi 

GE 

5001 

96.1 

96.3 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98. S 

98.5 

98.5 

98. S 

98.5 

99.3 

100.0 

GE 

200 

96.1 

96.3 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

99.3 

100.0 

GE 

100 

96.1 

96.3 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98. S 

98.5 

99.3 

100.0 

GE 

000 

96.1 

96.3 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  591 


0  -  2  -  10 
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OPERATING  LOCATION  •A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

UtAFETAC,  ABBEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  WMER;  690110  STATION  NAME:  OUGNAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  FEB 

HOURS: 

;  03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  NILES 

IN  ] 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

1 

M.9 

67.3 

67.6 

67.9 

67.9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.6 

69.2 

69.3 

GE  200001 

66.9 

67.3 

67.6 

67.9 

67.9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.6 

69.2 

69.3 

CE 

18000 

66.9 

67.3 

67.6 

67.9 

67,9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.6 

69.2 

69.3 

GE  16000 

66.9 

67.3 

67.6 

67.9 

67.9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.6 

69.2 

69.3 

GE  14000 

|  67.3 

67.8 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

69.0 

69.6 

69.8 

GE 

12000 

1  69.9 

70.4 

70.7 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.8 

72.4 

72.5 

GE 

10000 

[  75.8 

76.2 

76.5 

77.0 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.8 

78.4 

78.5 

GE 

9000 

77.1 

77.6 

77.9 

78.4 

78.5 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

75.8 

78.8 

78.8 

79.1 

79.8 

79.9 

GE 

8000 

80.4 

80.8 

81.1 

81 .6 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.4 

83.0 

83.1 

GE 

7000 

83.6 

84.0 

84.4 

84.8 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.6 

86.2 

86.3 

GE 

6000 

85.4 

85.9 

86.2 

86.7 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

67.3 

87.3 

87.6 

88.2 

88.3 

GE 

5000 

89.1 

89.6 

90.2 

90.6 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.7 

92.3 

92.5 

GE 

4500 

90.2 

90.6 

91.3 

91.7 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.8 

93.4 

93.6 

GE 

4000 

90.6 

91.1 

91.7 

92.2 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

94.3 

94.5 

GE 

3500 

91.9 

92.3 

92.9 

93.4 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

95.1 

95.7 

95.9 

GE 

3000 

|  92.5 

93.4 

94.0 

94.8 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

97.1 

97.2 

GE 

2500 

|  92.9 

93.9 

94.5 

95.2 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.9 

97.5 

97.7 

GE 

2000 

[  93.6 

94.5 

95.1 

95.9 

96. 5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

98.2 

98.3 

GE 

1800 

|  93.6 

94.5 

95.1 

95.9 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

98.3 

98.6 

CE 

1500 

93.7 

94.6 

95.2 

96.0 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.9 

98.5 

98. 8 

GE 

1200 

93.7 

94.6 

95.2 

96.0 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.9 

98.5 

98.8 

GE 

1000 

*3.7 

94.6 

95.2 

96.0 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.2 

97.7 

97.7 

97.7 

98.0 

98.6 

98.9 

GE 

9001 

93.7 

94.6 

95.2 

96.0 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.8 

99.1 

GE 

800 1 

93.7 

94.6 

95.2 

96.0 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.8 

99.1 

GE 

7001 

*3.7 

94.6 

95.4 

96.3 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.5 

99.8 

GE 

600 

*3.7 

94.6 

95.4 

96.3 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.5 

99.8 

GE 

5001 

*3.7 

94.6 

95.4 

96.3 

97.5 

97. S 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.5 

99.8 

GE 

400  j 

*3.7 

94.6 

95.4 

96.3 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.5 

99.8 

GE 

300 1 

93.7 

94.6 

95.4 

96.3 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.5 

99.3 

GE 

200 

93.7 

94.6 

95.4 

96.3 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.7 

100.0 

GE 

100 

93.7 

94.6 

95.4 

96.3 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.7 

100.0 

GE 

000 

*3.7 

94.6 

95.4 

96.3 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.8 

98-8 

98.8 

99.1 

99.7 

100.0 

TOTAL  HUMMER  OF  OBSERVATIONS  652 
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OPERATING  LOCATION  “A*  PERtf STAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC,  ASHEVILLE  MC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER 100  OF  RECORD:  MAY  60  ■  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MON rH:  FEB  HOURS:  06-08 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  G£ 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

i/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  J 

55.9 

56.5 

56.8 

56.9 

57.4 

57.4 

57.4 

S7.4 

57.4 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

58.1 

58.3 

GE  20000 

57.8 

56.4 

58.8 

58.8 

59.3 

59.! 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

S9.5 

60.0 

60.2 

GE 

18000 

l  58.0 

58.6 

58.9 

59.0 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

60.1 

60.4 

GE 

16000 

|  58.1 

58.8 

59.1 

59.1 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

S9.8 

59.8 

60.3 

60.5 

GE 

14000 

59.1 

59.7 

60.0 

60.1 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

61.3 

61.5 

GE 

12000 

62.5 

63.2 

63.6 

63.7 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64 .4 

64.8 

65.1 

GE 

10000 

68.0 

68. 9 

69.3 

69.5 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.7 

70.9 

GE 

9000 

i  70.2 

71.1 

71.5 

71.7 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

73.0 

73.2 

GE 

8000 

73.4 

74.2 

74.7 

74.8 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

76.1 

76.3 

GE 

2000 

76.3 

77.2 

77.6 

77.8 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

79. t 

79.3 

GE 

6000 

l  79.3 

80.1 

80.6 

80.7 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

82.1 

82.3 

GE 

5000 

83.7 

84.6 

85.2 

85.3 

8S. 9 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86. 1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.8 

87.1 

GE 

4500 

84.7 

8S.6 

•  66.1 

86.4 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

88.0 

88.2 

CE 

4000 

86.5 

87.4 

88.1 

88.3 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

90.0 

90.3 

GE 

3500 

87.4 

88.4 

89.0 

89.3 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

91.1 

91.3 

GE 

3000 

89.0 

90.2 

90.9 

01.2 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.5 

93.8 

GE 

2500 

89.3 

90.4 

91.3 

91.6 

92.8 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93. S 

93.5 

93.5 

93.5 

94.1 

94.3 

GE 

2000 

89.8 

91.0 

92.2 

92.6 

93.9 

94.0 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.5 

95.7 

GE 

1800 

89.8 

91.0 

92.2 

92.7 

94.0 

94.1 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.7 

96.0 

GE 

1500 

90.1 

91.3 

92.5 

93.0 

94.4 

94.6 

95.1 

95.1 

95.2 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

96.3 

96.5 

GE 

1200 

90.2 

91.4 

92.5 

93.1 

94.7 

94.9 

95.4 

95.4 

95.5 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.6 

96.8 

GE 

1000 

1 

|  90.6 

91.8 

92.9 

93.6 

95.3 

95.5 

96.3 

96.4 

96.5 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.6 

97.9 

GE 

900 

90.6 

91.  e 

92.9 

93.6 

95.3 

95.5 

96.3 

96.4 

96.5 

96.7 

97.1 

97.1 

57.1 

57.1 

97.6 

97.9 

GE 

800 

90.6 

91.9 

93.2 

93.8 

95.3 

95. 7 

96.6 

96.7 

96.8 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.9 

98.2 

GE 

700 

90.6 

91.9 

93.4 

94.1 

95.8 

96.0 

96.9 

97.0 

97.1 

97.3 

97.8 

97.8 

07.8 

97.8 

98.3 

98.6 

GE 

600 

90.6 

91.9 

93.4 

94.1 

95.8 

96.0 

96.9 

97.0 

97.1 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.5 

98.8 

GE 

500 

|  90.6 

91.9 

93.4 

94.1 

96.1 

96.3 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.9 

99.2 

GE 

400 

90.6 

91.9 

93.4 

94.1 

96.1 

96.3 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

93.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.9 

99.2 

GE 

300 

90.6 

91.9 

93.4 

94.1 

96.1 

96.3 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

99.1 

99.4 

GE 

200 

90.6 

91.9 

93.4 

94.1 

96.1 

96.3 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

99.4 

99.7 

GE 

100 

|  90.6 

91.9 

93.4 

94.1 

96.1 

96.3 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

99.5 

100.0 

GE 

000 1 

1 

|  90.6 

91 .9 

93.4 

94.1 

96.1 

96.3 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  13T4 
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OPERATING  L^tur.  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  AShEVl'l'  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  WJME'I:  690110  STATION  NAME :  DOGUAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  MAT  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

G£ 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

OE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no  a 

54.1 

54.2 

54.5 

54.8 

54.9 

55.0 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.4 

55.5 

GE 

2"MK)j 

j  56.8 

S7.0 

S\3 

57.5 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.2 

58.3 

G£ 

1 

i  56.8 

57.0 

57.3 

57.5 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.2 

88.3 

GE 

.  ) 

i  57.1 

57.3 

57.6 

57.8 

58.0 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.5 

58.6 

GE 

1400 ) 

58.2 

58.3 

58.6 

58.8 

59.1 

59.1 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

59.6 

GE 

12000 

|  61.8 

61.9 

62.2 

62.5 

62.7 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.1 

63.3 

GE 

10000 

67.3 

67.6 

67.9 

68.1 

68.4 

68.  S 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

69.0 

GE 

9000 

69.8 

70.1 

70.4 

70.6 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.4 

71.5 

GE 

8000 

72.1 

72.5 

72.8 

73.0 

73-3 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.7 

73.8 

74.0 

GE 

7000 

75.1 

75.5 

75.8 

76.0 

76.3 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.9 

77.0 

GE 

6000 

79.3 

79.7 

80.0 

80.3 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.2 

81  .4 

GE 

5000 

I 

84.1 

84.5 

84.8 

85.1 

85.5 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

86.0 

86.1 

86.3 

GE 

4500 

84.8 

85.2 

85.7 

85.9 

86.3 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.8 

86.9 

87.1 

GE 

4000 

|  87.0 

87.4 

87.8 

88.1 

88.7 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.3 

89.4 

GE 

3500 

87.7 

88.2 

88.6 

89.1 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.5 

GE 

3000 

|  89.4 

89.9 

90.4 

90.8 

91.8 

91.9 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.6 

92.8 

GE 

2500 

89.8 

90.2 

90.8 

91.3 

92.3 

92.4 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

93.1 

93.3 

GE 

20001 

90.1 

90.5 

91.4 

91.9 

93.2 

93.3 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

94.2 

94.3 

GE 

1800 

|  90.2 

90.6 

91.4 

92.0 

93.3 

93.3 

93.6 

91.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.2 

94.4 

GE 

1500 

1  90.3 

90.8 

91.6 

92.4 

93.9 

93.9 

94.3 

94.7 

94.7 

94  b 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

95.2 

95.3 

a 

1200 

1  90.6 

91.2 

92.1 

92.8 

94.3 

94.4 

94.8 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.6 

95.8 

GE 

1000 

|91.1 

91.8 

92.7 

93.6 

95.3 

95.6 

95.9 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.1 

97.3 

GE 

900 

91.1 

91.9 

92.8 

93.7 

95.3 

95.6 

96.0 

96.5 

96.6 

96.8 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.6 

97.8 

GE 

800 

|  91.2 

91.9 

93.0 

93.9 

95.6 

95.9 

96.2 

96.7 

96.8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.5 

97.6 

97.9 

98.0 

GE 

700 

I  91.2 

91.9 

93.1 

94.0 

95.6 

95.9 

96.3 

96.8 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.7 

97.9 

98.2 

98.3 

GE 

600 

1  91.2 

91.9 

93.1 

94.0 

95.8 

96.1 

96.5 

97.0 

97.1 

97.5 

97.6 

97.6 

98.2 

98.4 

98.6 

98.7 

GE 

1 

SOO 1  91.2 

91.9 

93.1 

94.1 

95.9 

96.2 

96.8 

97.4 

97.5 

97.9 

98.2 

98.2 

98.7 

99.0 

99.4 

99.6 

GE 

400 |  91.2 

91.9 

93.1 

94.1 

95.9 

96.2 

96.9 

97.5 

97.6 

97.9 

96.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.6 

99.7 

GE 

3001  91.2 

91.9 

93.1 

94.1 

95.9 

96.2 

96.9 

97.5 

97.6 

97.9 

98.2 

98  ? 

98.7 

99.1 

99.6 

99.8 

GE 

200 

91.2 

91.9 

93.1 

94.  , 

95.9 

96.2 

96.9 

97.5 

97.6 

97.9 

98.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.7 

99.9 

GE 

100 

91.2 

91.9 

93.1 

94.1 

95.9 

96.2 

96.9 

97.5 

97.6 

97.9 

98.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.7 

100.0 

GE 

1 

000 |  91.2 

91.9 

93.1 

94.1 

95.9 

96  2 

96.9 

97.5 

97.6 

97.9 

98.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1353 
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operating  location  «*«  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  MJOUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  100  OF  RECORD :  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

1  GE 

1  ? 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  CE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

57.8 

58.2 

58.3 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

S8.6 

58.6 

OE  20000| 

61.2 

61.6 

61.7 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61 .9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE  180001 

61.3 

61.7 

61.9 

61.9 

62.0 

62,0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

GE 

16000] 

61.6 

61.9 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GE 

uooo 

62.6 

63.0 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GE 

12000 1 

64.9 

65.3 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65./ 

GE 

10000 

68.1 

68.4 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

9000 

70.4 

70.8 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71 .4 

GE 

8000 

73.4 

73.8 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

7000 

75.5 

75.9 

76.4 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

7d.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

6000 

78.5 

78.9 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

7V. 8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

SOOO 

83.2 

83.8 

84.2 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

4500 

84.1 

84.6 

85.0 

85-5 

8S.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

4000 

86.1 

86.8 

87.4 

87.7 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

3500 

|  87.4 

88.0 

38.8 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

3000 

89.4 

90.1 

90.8 

91.2 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91 .9 

91.9 

GE 

2500 

90.7 

91.3 

V2.3 

92.7 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

2000 

91.4 

92.1 

93.1 

93.7 

94.3 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

1800 

91.5 

92.1 

93.3 

93.9 

94.5 

94.6 

95.0 

95.0 

V5.Q 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

CE 

1500 

91.8 

92.4 

93.6 

94.5 

95.1 

95.3 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

1200 

92.1 

92.7 

93.9 

94.9 

95.6 

95.7 

96.3 

96.5 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

1000 

92.6 

93.3 

94.7 

95.9 

96.6 

96.8 

97.3 

97.5 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

93.1 

98.1 

98.1 

GE 

900 

92.6 

93.3 

94.7 

95.9 

96.6 

96.8 

97.3 

97.5 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

800 

92.6 

93.3 

94.8 

96.0 

96.7 

96.9 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

700 

92.6 

93.3 

94.8 

96.0 

96.7 

96.9 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

93.4 

98.4 

GE 

600 

92.6 

93.3 

94.8 

96.0 

97.0 

97.2 

97.7 

97.9 

98.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

96.8 

98.8 

GE 

500 

92.7 

93.5 

94.9 

96.3 

97.3 

97.5 

98.2 

98.5 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

W.6 

99.6 

9V. 7 

99.7 

GE 

400 1 

92.7 

93. S 

94.9 

96.3 

97.3 

97.5 

98.2 

98.5 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

GE 

300 

92.7 

93.5 

94.9 

96.3 

97.3 

97.5 

98.2 

98.5 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

GE 

200 

92.7 

93.5 

94.9 

96.3 

97.3 

97.5 

98.2 

98.5 

98.6 

w.o 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

GE 

100 

92.7 

93.5 

94.9 

96.3 

97.3 

97.5 

98.2 

98.5 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

GE 

000 

92.7 

93.5 

94.9 

96.3 

97.3 

97.5 

98.2 

98.5 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1337 
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OPERATING  LOCATION  “A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUWER:  690110  STATION  NAME:  OUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  ?  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

7 

GE 

6 

CE 

5 

G£ 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/C 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

'/4 

GE 

0 

NO  CEIL  j 

'  58.0 

56.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

SB. 3 

58.3 

58.3 

GE  200001 

[  60.4 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60  8 

60.8 

60.8 

GE 

16000 

60.4 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GE 

16000 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GE 

14000 

61.5 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE 

12000 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

10000 

! 

66.6 

66.9 

67.1 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

9000 

69.1 

69.4 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

70.? 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GE 

8000 

1  71.9 

72.3 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

7000 

7A.3 

74.6 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

6000 

77.9 

78.3 

79.0 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

5000 

1 

62.2 

82.5 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

85.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

4500 

83.3 

83.7 

84.5 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

4000 

87.3 

87.8 

88.6 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

3500 

89.4 

90.1 

90. 9 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

3000 

91.4 

92.1 

93.0 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

CE 

2500 

92.4 

93.1 

94.1 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

2000 

93.9 

94.6 

95.6 

96.2 

96.5 

96. S 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

V6.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

1800 

94.0 

94.7 

95.7 

96.3 

96  6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

1500 

94.2 

95.1 

96.1 

96.7 

97.1 

97.1 

97.2 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

1200 

94.2 

95.1 

96.1 

96.7 

97.1 

97.1 

97.2 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

93.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1000 

94.5 

95.4 

96.5 

97.1 

97.5 

97.5 

97.6 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

900 1 

94.5 

05.4 

96.5 

97.1 

97.5 

97.5 

97.6 

98.1 

98.3 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

800 1 

|  94.5 

95.4 

96.5 

97.1 

97.5 

97.5 

97.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

700 1 

|  94.5 

95.4 

96.5 

97.1 

97.5 

97.5 

97.8 

98.4 

96.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

600  j 

94.5 

95.4 

96.5 

97.1 

97.5 

97.5 

97.8 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

500 1 

1 

94.9 

95.7 

96.8 

97.7 

98.0 

98.0 

98.3 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

GE 

400 

95.0 

95.8 

96.9 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

GE 

300  J 

95.0 

95.8 

96.9 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

GE 

200 1 

95.0 

95.8 

96.9 

97.  a 

98.1 

98.1 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

GE 

100! 

|  95.0 

95.8 

96.9 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

GE 

000 1 

|  95.0 

95.8 

96.9 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1076 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  HON i M :  FEB  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

!  t 

CE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

CE 

0 

NO  CEIL  | 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

K  3 

67.3 

65.3 

65.3 

o5.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

20000 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

63.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

CE 

18000 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

16000 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

uoco 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

12000 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

10000 

72.1 

72.1 

^.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

3E 

9000 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

•'5.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

8000 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

70001 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

6060 1 

83.2 

1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

93.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

5000 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87. 8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

4S00 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

8°. 8 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

4000 

91.9 

91.9 

92.2 

92.3 

92.2 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

3500 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

3000 

95.4 

i 

95.6 

95.9 

?5.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

2500 

96.6 

96.9 

97.3 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

2000 

97.6 

97.9 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1800 

97.6 

97.9 

98.4 

98.4 

9C.4 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1500 

97.6 

97.9 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1200 

1  97.6 

97.9 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1000 

[  97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

96.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

CE 

900 

97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

GE 

800 

97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

GE 

700 

97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

GE 

600 

97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

GE 

500 

1 

1  97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

GE 

400 

97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

GE 

300 

97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

GE 

200 

97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

GE 

100 

97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.3 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

GE 

000 1 

'  97.6 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  678 
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o  r. 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  FEB 

HOURS: 

2123 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

G€ 

20000 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

18000 

1  69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

16000 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

14000 

70.* 

70.* 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GE 

12000 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

10000 

i  76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

9000| 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

TV. 7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

8000 

83.2 

83.2 

S3.* 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

7000 

83.8 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

64.1 

84.1 

GE 

6000 

87.3 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

5000 

I 

90.7 

90.9 

91.0 

91  .0 

91 .0 

91 .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91 .0 

91.0 

91.  C 

GE 

*500 

91  .9 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

*000 

94.2 

9*.* 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94. a 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

3500 

95.9 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

5000 

|  96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

2500 

|  97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

2000 

|  98.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1800 

|  98.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1500 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1200 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1000 

|  98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

900 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

800 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

GE 

700 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

GE 

600 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

GE 

500 

1 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

GE 

*00 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

GE 

300 

93.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

GE 

200 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

GE 

100 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

GE 

000 

|  98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  S91 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PCR100  OF  RECORD:  KAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  HUES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

CE 

0 

NO  CEIL 

60.2 

60.5 

60.6 

60.7 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.2 

61.3 

GE  20000 

61.9 

62.2 

62.4 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

63.0 

63.1 

GE 

18000! 

62.0 

62.3 

62.4 

62.5 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

63.1 

63.1 

GE 

16000 

62.1 

62.4 

62.6 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.2 

63.3 

GE 

14000 

63.1 

63.4 

63.6 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.2 

64.3 

GE 

12000 

65.9 

66.2 

66.4 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

67.0 

67.1 

GE 

10000 

70.2 

70.6 

70.8 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71 .4 

71.6 

71.7 

GE 

9000 

72.6 

72.9 

73.2 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

74.0 

GE 

8000 

75.4 

75.8 

76.1 

76.2 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.9 

76.9 

GE 

7000 

77.9 

78.3 

78.6 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

GE 

6000 

81.2 

81.6 

81.9 

82.1 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.8 

82.9 

GE 

5000 

85.5 

85.9 

86.3 

86. 5 

86.8 

8‘  .8 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.3 

87.4 

GE 

4500 

86.5 

86.9 

87.4 

87.6 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.4 

88.5 

GE 

4000 

88.6 

89.1 

69.  t 

39.8 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.7 

90.8 

GE 

5500 

89.8 

90.3 

90.9 

91.2 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.2 

92.3 

GE 

5000 

91.4 

92.0 

92.6 

93.0 

03.5 

93.6 

93.7 

93.8 

93. e 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

GE 

2500 

92.2 

92.8 

93.  S 

93.9 

94.5 

94. 5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

°5.0 

95.2 

95.3 

GE 

2000 

92.9 

93.5 

94.1 

94.8 

95,5 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.4 

96.5 

GE 

1800 

92.9 

93.6 

94.4 

94.9 

95.6 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.6 

GE 

1500 

93.1 

93.8 

94.6 

95.2 

96.0 

96.1 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

GE 

1200 

93.2 

93.9 

94.8 

95.4 

96.2 

96.3 

96.6 

96.8 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.4 

97.5 

GE 

1000 

93.5 

94.3 

95.2 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97.5 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98. 2 

98.3 

GE 

900 

i  93.5 

94.3 

95.2 

95.9 

96.8 

96.9 

97.3 

97.5 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

90.1 

98.3 

98.4 

GE 

800 

93.6 

94.3 

95.3 

96.0 

96.9 

97.0 

97.4 

97.7 

97.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

9L.2 

98.5 

98.6 

CE 

700 

93.6 

94.3 

95.3 

96.1 

97.0 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

93.5 

98.7 

98.9 

GE 

600 

|  93.6 

94.3 

95.3 

96.1 

97.1 

97.3 

97.7 

97.9 

98.0 

98.2 

98.4 

93.4 

98.6 

98.6 

98.9 

99.1 

GE 

500 

93.6 

94.4 

95.4 

96.3 

97.3 

97.5 

97.9 

98.2 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

GE 

400 

[  93.7 

94.4 

95.4 

96.3 

97.4 

97.5 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.4 

99.7 

GE 

300 

93.7 

94.4 

95.4 

96.3 

97.4 

97.5 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.5 

99.7 

GE 

200 

93.7 

94.4 

95.4 

96.3 

97.4 

97.5 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.6 

99.9 

GE 

100 

|  93.7 

94.4 

95.4 

96.3 

97.4 

97.5 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.6 

100.0 

GE 

000| 

93.7 

94.4 

95.4 

96.3 

97.4 

97.5 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

99." 

99.2 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7592 
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OPERATING  LOCATION  "A"  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUNGER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  NONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GE 
j  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/6 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  I 

1 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

20000 

|  76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.3 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

18300 

|  76.8 

76.  S 

76.8 

76.8 

76.3 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

16000 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

14000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

12000 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

10000 

! 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

23.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

9000 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

as. 8 

GE 

8000 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

65.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

7000 

|  86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

6000 

1  88.0 

88.0 

88.0 

88. 0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

86.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

5000 

1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91 .4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91 .4 

91.4 

GE 

4500 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91 .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91 .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91 .9 

GE 

4000 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

r,3. 1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

C3.1 

GE 

3500 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

'  6 

GE 

3000 

|  95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95. 9 

95.9 

GE 

2500 

|  97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

2000 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

96.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

96.0 

98.0 

GE 

1800 

V7.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

96.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1500 

97.8 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

1200 

97.8 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1000 

93.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

900 1 

98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

800 

98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

700 

98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

600  j 

96.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

986 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

100.0 

too.o 

100.0 

GE 

OOO 

|  98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  591 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  Kv*  nOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NLMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGVAY  PROVING  GROUNDS  Uf  »ERIX  OF  RECORD:  HAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTCi  +  7  NORTH:  HAR  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VI5I»IL*1Y  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

Cf 

0 

NO 

CEIL 

1  74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

G£ 

20000 

1  74.5 

74.6 

V  ... 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

7-  .7 

74.7 

74.7 

74.7 

74 . 7 

74.9 

74.9 

GE 

18000 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

GE 

16000 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

GE 

14000 

75.8 

75.9 

•*5,9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

GE 

12000 

79.2 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79. S 

79.7 

79.7 

GE 

10000 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84. B 

84.8 

84.8 

64.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

85.0 

85.0 

GE 

9000 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

GE 

6000 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

GE 

7000 

88.2 

68.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

89.2 

89.2 

GE 

6000 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

90.2 

90.2 

GE 

3000 

i 

91.9 

92.2 

92.4 

92.4 

92. S 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

93.1 

93.1 

GE 

4500 

92.5 

92.8 

93.1 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

GE 

4000 

92.9 

93.2 

93.5 

93.7 

93.8 

94.1 

>4.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.5 

94.5 

GE 

3500 

94.2 

94.5 

94.9 

95.1 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

GE 

3000 

95.4 

95.7 

96.1 

96.2 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

GE 

2500 

96.0 

96.2 

96.7 

96.8 

97.0 

97.3 

97.3 

97  ? 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

GE 

2000 

96.0 

96.2 

96.7 

96.8 

97.0 

97.3 

97.3 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

GE 

18C0 

96.0 

96.2 

96.7 

96.8 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

GE 

1500 

96.1 

96.4 

97.1 

97.3 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

78.4 

GE 

1200 

96.1 

96.4 

97.1 

97.3 

97.5 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

GE 

1030 

|  96.1 

96.4 

97.1 

97.3 

97.5 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

GE 

900 

96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

GE 

800 

96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

GE 

700 

96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

GE 

600 

96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

500 

1 

96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

400 

96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

300 

96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.3 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

200 

1  96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

TOO 

|  96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

000| 

1 

|  96.4 

96.7 

97.5 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  693 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOU5NCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER;  690110  STATION  NAME;  DUSWAT  PROVING  GSCAMOC  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  MAR  HOURS;  06-08 


CEILING 
IN  | 

FEET 

1  G€ 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

bit 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

1 

i  62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

GE 

20000 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

GE 

10000 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

}o.2 

66  3 

66.3 

66.3 

66.4 

GE 

16000 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66. i 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.  n 

66.5 

GE 

14000 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

63.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

GE 

12000 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.  S 

71.6 

GE 

10000 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

GE 

9000 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

*5.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GE 

8000 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

e2.7 

82.7 

82.8 

GE 

7000 

84.4 

84.5 

84.6 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

64.9 

85.  1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

6000 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

5000 

|  89.3 

89.4 

89.5 

B9.5 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

90.  J 

90.3 

GE 

4500 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90./ 

90.7 

90.8 

GE 

4000 

91.5 

91.7 

91.9 

91.9 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92. b 

92.8 

92.9 

GE 

3500 

92.2 

92.4 

92.6 

92.7 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93 .4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

3000 

|  93.2 

93.4 

93.6 

93.8 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94  .9 

94.9 

GE 

2500 

1 

94.0 

94.2 

94.7 

94.9 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95  9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

GE 

2000 

94.4 

94.7 

95.1 

95.3 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

GE 

1800 

94.4 

94.7 

95.1 

95.3 

96.0 

96  1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

GE 

1500 

94.7 

94.9 

95.5 

95.9 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

97.1 

“97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

GE 

1200 

94.7 

94.9 

95.5 

96. G 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

GE 

1000| 

94.8 

95.0 

95.7 

96.2 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

GE 

900) 

94.9 

95.1 

95.9 

96.4 

97.3 

97.3 

97.5 

97. S 

97.5 

96.1 

98.1 

98.1 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

GE 

800) 

94.9 

95.1 

96.0 

96.4 

•77.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

98.3 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

GE 

7001 

|  94.9 

95.1 

96.0 

96.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

98.3 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

GE 

600 1 

94.9 

95.1 

96.0 

96.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

GE 

500 

1 

94.9 

95.1 

96.0 

96.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

98.4 

98.4 

98.5 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

GE 

400 

|  94.9 

95.1 

96.0 

96.5 

97.5 

97.5 

97.7 

v7  8 

97.8 

98.4 

98.4 

98.5 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

GE 

300 

94.9 

95.1 

96.0 

96.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.6 

98.4 

98.4 

98.5 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

GE 

200 

|  94.9 

95.1 

96.0 

96.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

98.6 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.7 

99.8 

GE 

100 

|  94.9 

95.1 

96.0 

96.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

98.6 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

GE 

000 1 

1 

|  94.9 

95.1 

96.0 

96.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

98.6 

92.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1459 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  *C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGMA Y  PROVING  GROUND'.'  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS:  0911 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

EET  | 

1  <* 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

i  CEIL  | 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

20000! 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

1 8000 1 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

1600C 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

14000 

1  69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

12000 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

10000 

1  78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78. S 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

9000 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

8000 

[  81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

7000 

83.3 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83. T 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

6000 

i  85.4 

85.4 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85./ 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

8S.8 

$000 

;  88,3 

88.3 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.7 

4500 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.  ? 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.4 

4000 

90.7 

90.7 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

Cl  .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

3500 

i  92.4 

92.4 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

91.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

3000 

93.8 

93.6 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

2500 

1  94.7 

94.7 

95.0 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

°5 .6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

9S.6 

95. 7 

2000 

95.2 

95.3 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

46. L 

96.4 

96.4 

96.5 

1300 

95.2 

95.3 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

1500 

95.7 

95.8 

96.4 

96.8 

97.0 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

“7.5 

97.6 

97.7 

120C 

[  95.7 

95.8 

96.6 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

1000 

1  96.1 

96.2 

97.1 

97.4 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

900 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.8 

99.0 

99.1 

BOO 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.  ’ 

98.7 

98.7 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

700 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

98.1 

98.1 

96.4 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

600 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

98.1 

90.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.5 

99.7 

500 

1 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.5 

99.7 

400 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.6 

99.8 

300 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

95.5 

48.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.6 

99.9 

200 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

90.1 

98.1 

98.4 

93.5 

98  6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.6 

90.9 

100 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99. 1 

99.3 

99.6 

100.0 

000) 

96.2 

96.3 

97.2 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

Y9. 1 

99.3 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1316 


0  -  2  -  22 
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OPERATING  LOCAI  ION  “A"  PERCENTAGE  FREOUENCT  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  fftCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  600110  STATION  NAME:  GUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAT  60  -  APR  90 

LRT  TO  UTC:  ♦  7  MONTH;  MAR  HOURS:  12- 14 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

i  ce 
i  7 

GC 

6 

GE 

5 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

G£ 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GE 

20000 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE 

18000 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

-,5.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

16000 

65.5 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GE 

14000 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GE 

12000 

70.8 

70.9 

71.0 

71,0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

10000 

1 

73.6 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GE 

9000 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

8000 

|  76.5 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

7000 

I  77.fi 

77.9 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

6000 

81. 1 

81.3 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

5000] 

1 

1  86.0 

86.2 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

45001 

87.1 

87.3 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

4000| 

|  89.7 

89.9 

90. 3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

5500  j 

91.2 

91.4 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

3OC0! 

|  93.4 

93.5 

94.2 

94.3 

94.5 

94.5 

94.7 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

2500 

1  94.9 

95.1 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

i  Mb 

95.8 

96.0 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97,7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

17.00 

i  95.8 

96.0 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.5 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

15001 

|  96.2 

96.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

98.0 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

1200 1 

i  96.3 

96.4 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

98.2 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

1000 

|  96.6 

96.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.6 

98.8 

989 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

900 

96.6 

96.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.6 

98.8 

96.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

eoo 

96.6 

96.8 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

700 

|  96.6 

96.8 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

600 

96.6 

96.8 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 1 

1 

96.6 

96.8 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400  j 

|  96.6 

96.8 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

99.? 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

3001 

96.6 

96.8 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99. S 

99.5 

99.8 

99-9 

99.9 

100.0 

GE 

200  j 

96.6 

96.  f 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

lOOj 

!  96.6 

96.  F. 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

000 1 

|  96.6 

96.8 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Or  OBSERVATIONS  1462 

0  2-  23 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMER:  690110  STATION  LANE:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS:  15 -17 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

SE 
i  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

Cf  200001 

42.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

gc 

18000 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

3E 

16000 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GE 

14000 

64.6 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE 

12000 

67.9 

67.9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GE 

10000 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GE 

9000 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

8000 

74.1 

74.1 

74.2 

74.5 

74.5 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GE 

7000 

76.3 

76.3 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

6000 

80.9 

80.9 

81.1 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

5000 

86.7 

86.8 

87.1 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

4500 

87.6 

87.7 

88.1 

S8.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

83.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

ge 

4000 

90.4 

90.5 

90.9 

91.2 

91.4 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

3500 

91.7 

91.9 

92.2 

92.5 

92.7 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

91.0 

GE 

3000 

93.3 

93.4 

93.8 

94.2 

94.4 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94 .9 

94.9 

94.9 

94.9 

CE 

2500 

94.6 

94.8 

95.3 

95.7 

96.0 

96.0 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

2000 

95.1 

95.3 

95.8 

96.2 

96.5 

96.7 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

1800 

95.1 

95.3 

95.8 

96.2 

96.5 

96.7 

97.0 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1500 

95.4 

95.7 

96.2 

96.6 

96.9 

97.1 

97. S 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

1200 

95.6 

95.9 

96.4 

96:8 

97.1 

97.3 

97.7 

97.9 

97.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1000 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

96.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.3 

99.3 

GE 

900 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

98.1 

98.  S 

96.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

800 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

98.1 

98.5 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

700 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

96.1 

96.5 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

600 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

98.1 

98.5 

99.0 

99.1 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

500 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

96.1 

98.5 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

400 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

96.1 

98.5 

59.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99  8 

99.8 

99. S 

GE 

300 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

”8.1 

98  5 

9C.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

200 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

96.1 

98.5 

99.’. 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

100 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

96.1 

98.5 

*/ 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

000 

96.0 

96.3 

97.0 

97.5 

97.9 

98.1 

98.3 

99.1 

«?.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  1206 


0  -  2  •  2* 
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OPERATING  LOOT  1 0**  »A»  PERCENTAGE  FNCOUENCr  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FRDM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  690110  STATION  NAME:  OOCWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  NAY  60  •  APR  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  ?UR  HOURS:  16-20 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

« 

1  1 

GE 

6 

GE 

5 

CE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
CE  CE 

2  1/2  2 

STATUTE  NILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

CE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

G£ 

1/2 

GE 

3/8 

CE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

64.9 

64.9 

65.2 

65.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GE  20000 

64.9 

64.9 

65.2 

65.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GE  18000 

65.2 

65.2 

6S.S 

66.0 

66. 1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE  16000 

66.1 

66.1 

66.4 

66.9 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE  14000 

67.5 

67. S 

67.7 

66.4 

68.5 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

66.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

63.7 

68.7 

G£  12000 

71.2 

71.2 

71.5 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE  100001 

73.4 

73.4 

73.7 

74.3 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

9000 

75.1 

75.1 

75.4 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

8000 

77.8 

78.0 

78.2 

78.9 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

7V. 2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

7000 

79.6 

79.7 

80.0 

80.6 

80.8 

60.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

CE 

6000 

84.3 

84.5 

84.8 

85.5 

8S.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OS. 8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

5000 

90.9 

91.1 

91.5 

92.2 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

4500 

91.5 

91.8 

92.2 

92.9 

93.0 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

4000 

93.1 

93.7 

94.1 

94.8 

95.2 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

3500 

95.8 

94.4 

94.8 

95.4 

95.8 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

3000 

94.6 

95.2 

95.6 

96.2 

96.6 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

2500 

1 

!  95.0 

95.6 

96.0 

96.6 

97.0 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97. B 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

2000 

95.2 

95.7 

96.4 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1800 

95.2 

95.7 

96.4 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

1500 

95.2 

95.7 

96.4 

97.0 

97.4 

97.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

CE 

1200 

|  95.3 

95.8 

96.5 

97.2 

97.6 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

1000! 

95.3 

95.8 

96.5 

97.2 

97.6 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98. B 

GE 

9001 

95.3 

95.8 

96.5 

97.2 

97.6 

97.8 

96.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

800 1 

95.3 

95.8 

96.5 

97.2 

97.6 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

7001 

95.3 

95.8 

96.5 

97.3 

97.8 

98.1 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

GE 

600 1 

95.3 

95.8 

96.5 

97.3 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

GE 

500 

95.3 

95.8 

96.5 

97.3 

98.0 

98.3 

96.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

GE 

400 

95.3 

95.8 

96.5 

97.3 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

GE 

500 

95.3 

95.8 

96.5 

97.3 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

200 

95.3 

95.8 

96.5 

97.3 

96.0 

98.3 

98.8 

96.8 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

100 

95.3 

95.8 

96.5 

97.3 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

000| 

95.3 

95.8 

96.5 

97.3 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  744 
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OPERATING  LOCATION  "A-  PERCENTAGE  FREQUENCY  Or  OCCURRENCE  OF  CEII  ING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEfAC.  AtMEVULE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  MCI  10  STATION  NAME:  MJGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  •  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS:  21-25 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/3 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  J 

!  26.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE  20000! 

|  76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

V7.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

G£  18000 

|  76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

16000 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

< X 

14000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

7V.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE  12000 1 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

10000 

81 .9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

62.2 

82.2 

82.2 

GE 

9000 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

8000 

83.6 

83.6 

836 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

7000 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

6000 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

57.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

5000 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

4500 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

4000 

92.5 

92.9 

93.1 

93.1 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

5500 

93.7 

96. 4 

96.9 

94.9 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

3000 

94.1 

94.7 

95.4 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

2500 

94.9 

95.6 

96.3 

96.4 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

2000 

C5.6 

96.3 

96.9 

97.1 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97. B 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1800 

95.6 

96.3 

96.9 

97.1 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

“7.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1500 

95.6 

96.3 

97.1 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1200 

95.6 

96.3 

97.1 

97.5 

98.1 

98.3 

98.5 

96.5 

98.5 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1000 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

900 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

96.8 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

a 

800 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

a 

700 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

96.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

96.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98. 8 

93. a 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

95.8 

96.4 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  590 
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OPERATING  LOCATION  “A”  PERCENTAGE  FREUJEHCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOJRLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  640110  STATION  KANE:  UGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  MAR 

HOURS: 

ALL 

VEILING 

V1S1BI L 

ITT  IK 

STATUTE  NILES 

IN  1 

\  « 

Gl 

GE 

C£ 

GE 

a 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gt 

FEET  | 

1  f 

6 

5 

4 

3 

2  1/e 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

J 

NO  CEIL  | 

i 

'  64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GE 

20000 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

18000 

67.7 

67.8 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68  1 

Gt 

16000 

68.0 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GE 

14000 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

C£ 

12000 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

10000 

76.9 

76.9 

77.0 

77.1 

77.2 

77,2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

9000 

78.2 

78.2 

78.3 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

GE 

8000 

80.3 

80.4 

80.5 

83.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

GE 

7000 

81 .9 

81.9 

82.0 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

6000 

84.9 

84.9 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

BS.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

GE 

5000  i 

'  88.8 

88.9 

89.1 

89.3 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

4500 

89.5 

89.6 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

4000 

91.3 

91.5 

91.8 

91.9 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

3500 

92.6 

92.8 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

GE 

3000 

93.9 

94.1 

94.5 

94.7 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

9S.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

2500 

94.9 

95.2 

95.6 

95.8 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

GE 

2000 

95.4 

95.6 

96.2 

96.4 

96.7 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97,4 

97.4 

GE 

1800 

95.4 

95.6 

96.2 

96.4 

96.7 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

57.4 

97.5 

GE 

1500 

95.7 

95.9 

96.6 

96.9 

97.2 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

GE 

1200 

95.8 

94.0 

96.7 

97.0 

97.4 

97.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

9P.4 

98.4 

98.5 

GE 

1000 

|  96.0 

96.2 

97.0 

97.3 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GE 

900 

94.0 

96.3 

97.1 

97.4 

97.9 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.8 

96.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

Gt. 

800 

«6.1 

96.3 

97.1 

97.5 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

GE 

700 

96.1 

96.3 

97.1 

97.5 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

GE 

600 

96.1 

96.3 

97.1 

97.5 

<>8.0 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

GE 

500 

96.1 

96.3 

97.1 

97.5 

98.0 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

g: 

400 

96.1 

96.3 

97.1 

97.5 

98.0 

98.2 

98.5 

98.7 

96.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

GE 

300 

96.1 

96.3 

97.1 

97.5 

98.0 

98.2 

98.5 

96.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

GE 

200 

96.1 

96.3 

97.1 

97.5 

98.0 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

99.1 

99/2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

GE 

100 

96.1 

96.3 

97.1 

97.5 

98.0 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

GE 

1 

000|  *6.1 

96.3 

97.1 

97.5 

98.0 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8261 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVI LLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  MM6ER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  0002 


CEILING 
IN  | 

FEET  j 

1  GE 
|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

J 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  G£ 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

73.7 

73.7 

73. 7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE  20000] 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

n.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.  V 

GE  18000 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

16000 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

14000 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

12000 

78.3 

78.3 

*8.5 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78./ 

78.7 

78.7 

GE 

10000 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

9000 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

BO.O 

CO.O 

80.0 

80.0 

GE 

8000 

81.9 

82. 2 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82. 6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

7000 

84.3 

84.6 

84.8 

S4.S 

35.0 

85.0 

85.0 

85. 0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

6000 

85.9 

86.3 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

36.7 

86.7 

86.7 

B6.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE 

5000 

88.3 

88.7 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

69.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

4SOO 

89.6 

90.0 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

4000 

91.7 

92. C 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

3500 

93.0 

93.3 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

3000 

95.6 

95.9 

96 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96. i 

GE 

2500 

95.9 

<fe  . 

.  '.r 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

2000 

96.1 

5. 

-  ,  3 

97.2 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1800 

96.1 

9i  . 

.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1500 

96.7 

97.2 

7.8 

97.6 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

1200 

97.4 

98.0 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1000 

97.4 

98.0 

98.5 

98.5 

98,7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

900 

97.4 

98.0 

98.5 

98.9 

95.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

800 

1  97.4 

98.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

700 

97.4 

98.0 

93.5 

96.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

600 

97.4 

98.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

500 

1 

97.4 

98.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

97.4 

98.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

97.4 

98.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

|  97.4 

98.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

|  97.4 

96.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

|  97.4 

98.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

79.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  540 


D  •  2  -  28 


USAFETAC/DS-90/228  PAGE  207 


OPERATING  LOCATION  “A>‘  PERCENTAGE  FRE9UENCY  OP  OCCURRENCE  Of  CEUING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OSSERVATIONS 

STATION  NUM8ER:  600110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERICB  Of  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

1  a 
|  7 

GE 

6 

GE 

5 

G£ 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

G£ 

20000 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GE 

18000 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GE 

16000 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

G£ 

14000 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

12000 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78  2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

10000 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

60.9 

80.9 

SO. 9 

60.9 

80.9 

80.9 

30.9 

80.9 

GE 

9000 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

6000 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

S3. 9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

7000 

85.1 

85.2 

8S.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

65.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

05.2 

GE 

6000 

87.8 

87.9 

67.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

5000 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

4500 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91 .9 

91.9 

91 .9 

91.9 

91.9 

91 .9 

91 .9 

91.9 

91.9 

91 .9 

91 .9 

GE 

4000 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

3500 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

3000 

96.5 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

2500 

97.4 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

2000 

97.7 

98.1 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

1600 

97.8 

98.3 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1500 

98.1 

98.5 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1200 

98.4 

98.8 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1000 

98.5 

98.9 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900! 

98.5 

98.9 

99.fi 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

96.5 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

98.5 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

98.5 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

1 

98.5 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

'00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

98.5 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300] 

98. S 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.5 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100] 

98.5 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

|  98.5 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  744 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUWER:  690110  STATION  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORO:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


CEILING 
IN  I 

FEET  I 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  CE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

CE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

1 

62.6 

62.6 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE 

20000 

65.6 

65.6 

65.7 

65.8 

6S.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE 

18000 

66.3 

66.3 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

16000 

|  66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.3 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

14000 

68.3 

68.3 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GE 

12000 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GE 

10000 

76.2 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GE 

9000 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

8000 

80.5 

80. 5 

80. S 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

7000 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.0 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

6000 

85.4 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

5000 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.  £, 

88.8 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

4500 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89;B 

GE 

4000 

91.6 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

3500 

92.7 

92.7 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

3000 

|  94.5 

94.6 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

250C 

95.3 

95.4 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

2000 

96.1 

96.2 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1800 

96.1 

96.2 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1500 

96.3 

96.4 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

1200 

96.4 

96.6 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1000 

96.7 

96.8 

97.8 

98.2 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

900 

96.9 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

96.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

800 

96.9 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

700 

96.9 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

600 

96.9 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

500 

96.9 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

4001 

96.9 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

300! 

96.9 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

96.0 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ioo; 

9^.9 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

i 

000 1  96.9 

97.1 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1434 
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OPERATING  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEIUNC  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCMAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERI00  OF  RECORO:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  APR 

HOURS 

:  09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

>N  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

SE 

GE 

GE 

GE 

an 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE  200001 

69.5 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69  8 

69.8 

69.8 

GE 

18000 

1  70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

7C.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GE 

16000 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GE 

14000 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

12000 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GE 

10000 

1 

79.7 

79.7 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

60.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

9000 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.  C 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

Cl. 2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

8000 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

7000 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

S4 . 6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

6000 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

36.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE 

5000 

89.5 

89.6 

89.7 

69.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

4500 

90.3 

90.4 

90.5 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

4000 

91.7 

91.8 

92.0 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

3500 

92.8 

93.0 

93.2 

93.5 

93.5 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93  7 

93.7 

93.7 

GE 

3000 

94.1 

94.2 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

2500 

1 

94.7 

95.0 

95.3 

95.7 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

2000 

95.8 

96.2 

96.5 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1800 

95.8 

96.2 

96.5 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1500 

95.9 

96.2 

96.6 

97.4 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

1200 

95.9 

96.3 

96.7 

97.6 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98. 4 

GE 

1000 

f  96.4 

96.8 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

96.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2' 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

900 

96.5 

96.9 

97.3 

98.2 

98.5 

98.6 

98.9 

99.1 

09.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

800 

96.6 

97.0 

97.4 

98.4 

98. a 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

GE 

700 

|  96.6 

97.0 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

96.6 

97.0 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99  1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 1 

1 

96.6 

97.0 

97.4 

98.4 

98.8 

98-9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

96.6 

97.0 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

|  96.6 

97.0 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

96.6 

97.0 

97.4 

98.4 

98.8 

98. V 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

GE 

100 1 

|  96.6 

97.0 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

|  96.6 

97.0 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1481 
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OPERATING  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGVAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/6 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL  | 

1 

59.6 

S9.7 

59.8 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GE  200001 

1 

64.7 

64.8 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GE 

18000 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

CC 

16000 

65.7 

65.8 

65.9 

66.0 

£6.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

GE 

14000 

67.2 

67.2 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67 .6 

GE 

12000 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

/0.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GE 

10000 

73.6 

73.7 

73.8 

73.9 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GE 

9000 

74.3 

74.4 

74.5 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

8000 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

7000 

78.0 

78.1 

78.2 

78.3 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GE 

6000 

81.3 

81.3 

81.5 

81.6 

81.9 

81.9 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

5000 

1 

86.4 

86.5 

86.7 

86.8 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

37.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

4500 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

39.4 

89.4 

GE 

4000 

90.6 

90.7 

90.9 

91.1 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

3500 

92.2 

92.3 

92.5 

92.8 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

95.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

3000 

93.6 

93.8 

94.0 

94.4 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

2500 

94.9 

95.2 

95.6 

95.9 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

2000 

95.2 

95.5 

95.8 

96.3 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97. C 

97.0 

97.0 

97.0 

97. C 

97.0 

97.0 

GE 

1800 

95.3 

95.6 

95.9 

96.4 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1500 

95.8 

96.0 

96.5 

97.1 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

93.0 

98.0 

GE 

1200 

95.8 

96.1 

96.6 

97.4 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.  S 

98.5 

GE 

1000 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

°9.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

900 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

800 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

700 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

600 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

500 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99  5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

400 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

<K>.5 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

300 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

200 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

100. P 

100.0 

GE 

100 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

000 ; 

96.2 

96.6 

97.2 

97.9 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS  1441 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  ■  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  APR 

HOURS: 

:  15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEE  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  J 

I 

56.6 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GE 

20000 

60.9 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GE 

16000 

61.1 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.3 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

16000 

61.9 

62.2 

62.3 

62.3 

6?. 3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

SE 

HOOO 

63.1 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

65 .7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GE 

12000 

65.6 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

10000 

69.6 

70.0 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GE 

9000 

70.1 

70.4 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70,8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

8000 

72.2 

72.5 

72.7 

72.7 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

7000 

73.9 

74.2 

74.4 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

6000 

77.5 

77.9 

78.1 

78.2 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

5000 1 

1 

as. a 

84.3 

84.5 

84.7 

85.0 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

4500 

86.2 

86.6 

86.9 

87.1 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

4000 

90.0 

90.4 

90.7 

90.9 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

3500 

92.1 

92.5 

92.8 

93.0 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

3000 

93.2 

93.6 

93.9 

94.1 

94.4 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

2500 

94.2 

94.6 

94.9 

95.1 

95.5 

95. S 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

2000 

94.7 

95.2 

95.6 

95.8 

96.3 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

GE 

1800 

94.8 

95.3 

95.7 

95.9 

96.4 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GE 

1500 

95.3 

95.7 

96.3 

96.5 

96.9 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

GE 

1200 

96.0 

96.5 

97.0 

97.3 

97.8 

98.0 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

GE 

1000 

!  96.1 

96.8 

97.5 

97.8 

98.4 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GE 

900 

96.1 

96.8 

97.5 

97.8 

98.4 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GE 

800 

96.3 

97.0 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99. S 

99.6 

99.6 

GE 

700 

96.3 

97.0 

97.7 

98.  G 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GE 

600 

96.3 

97.0 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.. 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GE 

500 1 

|  96.3 

97.0 

07.7 

98.0 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

GE 

4001 

1  96.3 

97.0 

77.7 

98.0 

98.5 

98.7 

99.1 

99  2 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

GE 

300] 

|  96.3 

97. C 

97.7 

98.0 

95.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

GE 

200' 

|  96.3 

97.0 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99. 9 

GE 

100 

|  96.3 

97.0 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.? 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.3 

100.0 

100.0 

GE 

ooo 

1 

|  96.3 

97.0 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

99.1 

'79.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1099 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  WJM6ER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUtSS  UT  PER  1 00  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  | 

FEET  j 

1 

|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  i/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

CE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

58.6 

58.6 

58.5 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

S8.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GE  20000 

58.6 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GE  18000! 

58.6 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

53.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GE 

16000 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GE 

14000 

60.8 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

12000 

65.0 

65.0 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

6S.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE 

10000 

68.9 

68.9 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69. 7 

69.7 

69.7 

GE 

9000 

70.0 

70.0 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

8700 

71.9 

71.9 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

7000 

74.3 

74.3 

74.7 

73.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

6000 

78.6 

78.6 

79.0 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

5000 

85.6 

85.6 

86.0 

86.3 

86.4 

86.4 

86.7 

86.8 

86.8 

87.1 

87.1 

871 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

4500 

87.1 

87.1 

87.6 

87.9 

88.1 

88.1 

88.5 

68.6 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

4000 

90.7 

90.7 

91.3 

91.5 

91.7 

91.7 

92.1 

.92.2 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

3500 

92.1 

92.1 

92.8 

93.1 

93.2 

93.2 

93.6 

93.8 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

3000 

73.3 

93.3 

94.0 

94.4 

94.7 

94.7 

95.1 

95.3 

95.3 

95.7 

95 . 7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

2500 

94.2 

94.2 

94.9 

95.3 

95.6 

95.6 

96.0 

96.1 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

2000 

95.6 

95.6 

96.3 

96.7 

97.2 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

98.2 

GE 

1800 

95.6 

95.6 

96.3 

96.7 

97.2 

97.5 

98.1 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

1500 

96.0 

96.0 

96.7 

97.1 

97.6 

97.9 

98.5 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1200 

96.0 

96.0 

96.7 

97.1 

97.6 

97.9 

98. S 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1000 

96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

SE 

900 

96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

800 

96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700 

96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

600 

96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

100.U 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

1 

96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

|  96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

°6.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000] 

1 

|  96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  720 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  08SE VAT  IONS 


STATION  NUMBER:  090110  STATION  NAME:  DOCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  I  CO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GE 
i  7 

GE 

6 

GE 

5 

&£ 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
CE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

CE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

V2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE  20000 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

18000 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

16000 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

SE 

14000 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GE 

12000 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GE 

10000 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

9000 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

76.1 

78.1 

73.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

8000 

|  80.4 

50.4 

80.4 

80.4 

80.4 

50.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

7000 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83. P 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

6000 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

56.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

5000 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

4500 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

4000 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

73. S 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

3500 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

3000 

1  95.9 

95.9 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

2500 

|  96.3 

96.7 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97*4 

GE 

2000 

96.7 

97.0 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97. 8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1800 

96.7 

97.0 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1500 

96.9 

97.2 

97.4 

97.8 

98-0 

98.0 

98.1 

98.1 

93.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

08.5 

GE 

1200 

97.2 

97.8 

98.0 

<38.3 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1000 

|  97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

97.2 

98.1 

98. 5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

1Q0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

IQO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

1 

97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

97.2 

98.1 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

TOTAL  HUN8ER  OF  OBSERVATIONS  540 
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OPERATING  LOCATION  «A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Or  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS1B1UTT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURlY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  [ 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATU1E  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1/2  2  1  V2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

1 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GE 

2OOC0 

66.3 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GE 

18000 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

16000 

67.1 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

14000 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GE 

12000 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

10000 

75.4 

75.5 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.5 

GE 

9000 

76.5 

76.5 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

6000 

78.5 

78.6 

78.7 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

74  3 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

7000 

80.5 

80.6 

80.8 

60.8 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81 .0 

81 .0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

6000 

33.5 

83.6 

83.7 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

5000 

87.6 

87.7 

87.9 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

«8.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE 

4500 

89.1 

89.2 

89.4 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89. ft 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

39.8 

GE 

4000 

91.4 

91.6 

91.8 

92.0 

92.1 

92.2 

52.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92. S 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

3500 

92.8 

93.0 

93.3 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

3000 

94.3 

94.5 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

2500 

95.2 

95.5 

95.8 

96.1 

96.3 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96. 6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

2000 

95.8 

96.1 

96.6 

97.0 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

9.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1800 

95.9 

96.2 

96.6 

97.0 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

1500 

96.2 

96.5 

97.0 

97.4 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

1200 

96.4 

96.7 

97.3 

97.8 

98.2 

98.3 

98. S 

98,5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

58.7 

GE 

1000 

|  96.6 

97.1 

97.7 

98.2 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

900 

96.7 

97.2 

97.8 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99. A 

99.4 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

BOO 

!  96.7 

97.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700 

96.7 

97.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

600 

96.7 

97.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

500 1 

|  96.7 

97.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 1 

96.7 

97.2 

97.9 

08.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CE 

300 1 

|  96.7 

97.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

200 

[  96.7 

97.2 

97.9 

98,4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

9<;--6 

99.8 

99  8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

|  96.7 

97.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

|  96. 7 

97.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7999 
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OPERATING  LOCATION  “AM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNRER:  600110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  DC 

LSI  TO  UTC:  ♦  T  MONTH:  MAT  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  | 

FEET  j 

GE 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  NILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

1 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

G£ 

20000 

|  81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

18000 

81 .4 

81 .6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

16000 

!  81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

61.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

UOOO 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82. 0 

82.0 

82. 0 

82.0 

GE 

12000 

|  83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

10000 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

8o.2 

GE 

9000 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

6000 

1  88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

7000 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90. 2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.5 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

6000 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

5000 

1 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

4500 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96. 5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

4000 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

3500 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

3000 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

2500 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

79.4 

99.4 

97.4 

97.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

79.5 

GE 

2C00 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1800 

99.1 

99.2 

99.4 

99., 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500 

99.1 

99.2 

99.4 

90.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1200 

99.1 

99.2 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99 .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1000 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

9001 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

800 1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

700 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

600 1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

500. 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

4001 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

GE 

3001 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.1 

97.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

|  99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.! 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREOUEKCY  Of  OCCURRENCE  OF  C£IL1NG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  RROV I KG  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  NORTH:  NAY  HOURS:  03-05 


CEILING 
!N  1 

FEET  | 

1  5E 

1  f 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

G£ 

0 

NO  CEIL  | 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

70.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE  200001 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

7V. 2 

79.. 

79.2 

79.2 

79.2 

GE  18000 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

-’9.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

16000 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

7V.2 

79.2 

79.2 

79  2 

?9.2 

79.2 

79.2 

7V. 2 

GE 

14000 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

60.6 

80.6 

80.6 

GE 

12000 

62.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

10000 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.3 

85.8 

05.  S 

J5.8 

as. 8 

85.8 

85.8 

GE 

9000 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87. 1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

8000 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

e9.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

7000 

91. C 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

9i  .0 

91.0 

91.0 

GE 

6000 

|  93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

5000 

[  96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

4500 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96. S 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

4000 

!  97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

5000 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

93.1 

9f  .1 

98.1 

98.1 

GE 

3000 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

2500 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

7«.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

2000 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

V9.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1300 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  4 

99.4 

99.4 

GE 

1500 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1200 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1000 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. L 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

900 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99. 8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

800 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99. C 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

700 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.6 

99.8 

99.3 

99.9 

99.  7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

G£ 

500 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

90.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

iOQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100. 0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

CC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

’.00 

|  99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.fi 

99.8 

99.8 

1C"  3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

|  99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVA. IONS  873 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


OPERATING  LOCATION  “A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  MC 


STATION  (AJMER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  KAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  NAY 

HOURS 

:  06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  NILES 

IN 

1  ge 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

MO  CEIL  | 

1 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GE 

20000 

73.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

7S.8 

75.8 

75.8 

G£ 

18000 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

16000 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.  i 

76.1 

GE 

14000 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

Cf 

12000 

80.6 

00.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

SO. 6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

10000 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

G4.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

9000 

85.5 

85.  S 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

65.5 

GE 

8000 

|  88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

7000 

1  89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

6000 

1  91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

5000 

1 

94.3 

94.4 

04.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

9«. 5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

4500 

95.2 

05.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

4000 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

3500 

96.7 

96.7 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

3000 

|  97.6 

97.6 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

?8.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

93.1 

98.1 

98.1 

GE 

2500 

|  96.0 

98.0 

96. 2 

98.6 

96.6 

96.6 

?a.6 

98.6 

98.6 

98  6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

GE 

2000 

96.5 

98.6 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99. J 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1800 

98.6 

98.6 

99.9 

99.5 

99.3 

09.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1200 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 

98.7 

°8. 7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99. e 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

9001 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

98.7 

98.7 

99.1 

00.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7001 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

GE 

600| 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99. G 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

98.7 

98. 7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1527 
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OPERA! I «  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  IK  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OllGUAY  PROVING  OROUNOS  UT  PERIOO  OF  RECORO:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  KAY  K0US3:  09-11 


CEILING 

M  I 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

CP 

1.  , 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

\ 

I  74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE  20000! 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

18000 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

16000 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GE 

14000 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

12000 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

60.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

10000 

83.6 

83.6 

83.6 

S3. 6 

83.6 

83.6 

83.6 

63.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

9000 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84. 8 

84.  S 

84.8 

34.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

8000 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

7000 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

6000 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

5000 

|  92.0 

V2.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

4500 

93.1 

03.2 

73.2 

93.2 

93.2 

95.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

4000 

94.3 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

3500 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

9C.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

3000 

97.1 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

2500 

97.8 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.5 

98.5 

98.5 

93.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

2000 

96.2 

98.4 

96.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1800 

98.4 

90. 6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1500 

98.4 

98.7 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

09.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1200 

98.4 

98.8 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1000 

93.4 

96.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

900 

98.4 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

800 

98.4 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

9  9.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

700 

96.4 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

600 

98.4 

96.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

500 

98.4 

96.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

400 

98.4 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

300 

98.4 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.  e 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

200 

96.4 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.4 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

loo.o 

100.0 

GE 

000 

98.4 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

10C.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  1522 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER100  OF  RECORD:  MAT  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAT  HOURS:  12  14 


CEILING 
IN  I 

FEET 

1  6E 
|  7 

GE 

6 

GE 

5 

G£ 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
G£  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

|  69.9 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GE  200001 

73.9 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GE 

18000 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

16000 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

(X 

14000 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

12000 

77.6 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

10000 

1  80.8 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

9000 

81.6 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.6 

81.8 

81 .8 

81.8 

61.8 

si. a 

81.6 

81.8 

81 .8 

81.8 

GE 

8000 

|  83.6 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

63.9 

63.9 

83.9 

35.9 

83.9 

•IE 

7000 

1  85.0 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

6000 

|  88.8 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

5000 

91.4 

91. S 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

4500 

92.6 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

4000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.5 

9*. 5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

3500 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

3000 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.  S 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

2500| 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

20001 

99.0 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

90.5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

18001 

99.0 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

15001 

99.0 

99.1 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1200 1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1000 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

92.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

9001 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.  8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CE 

70u 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600| 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

Gt 

500 

i 

90.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

1C0.0 

100.0 

GE 

200 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

09.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.1 

99.2 

99.4 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATlfiNS  1460 
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OPERATING  LOCATION  “A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL  j 

1 

68.3 

68.5 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GE  2000oj 

71.0 

71.2 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE 

1S0C0I 

71.3 

71.5 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GE 

16000 

l  72.0 

72.2 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

14000 

1  72.7 

72.8 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

12000 

74.8 

74.9 

75.0 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

10000 

|  77.3 

77.5 

77.6 

77.8 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77. a 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

9000 

78.5 

78.7 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

7V.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

8000 

79. S 

79.7 

79.7 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

7000 

81.4 

81.6 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GE 

6000 

86.6 

86.8 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

5000 

1 

91.6 

91.8 

92.1 

92. S 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92. S 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92. S 

92.5 

92.5 

GE 

4500 

93. 1 

93.3 

93.6 

94. 0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

4000 

94.8 

95.0 

95.4 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

9S.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

3500 

95.6 

95.8 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

3000 

96.9 

97.1 

97.5 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

2500 

97.5 

97.7 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

93.6 

CE 

2000 

98.3 

98.5 

98.9 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1800 

98.3 

98.5 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99. C 

GE 

1200 

1  98.5 

j 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.0 

99.9 

99.9 

GE 

900 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

V9.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 

|  98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.2 

GE 

600 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1  98.5 

98.7 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1101 
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OPE RAT  INC  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  HAKE:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIGO  OF  RECORD:  KAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NAY  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  | 

FEET 

1  « 
i  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

C£ 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  NILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

S/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

g: 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

65.0 

65.0 

65.0 

65.2 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE  200001 

65.0 

65.0 

65.0 

65.2 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

18COO 

65.1 

65.1 

65.1 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GE 

16000 

65.4 

65.4 

65.4 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GE 

14000 

66.8 

66.8 

66.8 

67.0 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67,4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE  12000 

69.  T 

69.1 

69.1 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

10000 

:  73.5 

73.5 

73.5 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GE 

9000 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

8000 

|  76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.5 

76.  S 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

7000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

77.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

6000 

|  85.5 

85. S 

85.5 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86. 3 

GE 

5000 

91.0 

91.0 

91.0 

91.5 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

Gt 

4500 

92.4 

92.4 

92.4 

92.8 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

4000 

94.7 

94.7 

94.7 

95.2 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

3500 

95.3 

95.3 

95.3 

95.8 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

3000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.5 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

2500 

98.2 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

20001 

98.3 

98.3 

98.4 

98.9 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1800  ] 

98.3 

98.3 

98.4 

98.9 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500] 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1200 1 

96.3 

98.3 

96.4 

99.0 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1000 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

900 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 

98.3 

98.3 

98.4 

09.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 1 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

1 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

OOO! 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  837 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORC:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH :  MAY  HOURS:  21-23 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  j 

1 

73.4 

73.6 

73.6 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GE  200001 

73.4 

73.6 

73.6 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GE  18000 

73.7 

73.9 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GE 

16000 

73.7 

73.9 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74  2 

74.2 

74.2 

GE 

14000 

74.5 

74.7 

74.7 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

12000 

77.0 

77.1 

77.1 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

10000 

81.6 

81.7 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

9000 

82.5 

82.6 

82.6 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

8000 

83.1 

83.3 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

7000 

84.8 

84.9 

84.9 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

6000 

88.3 

86.5 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

5000 

1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

4500 

93.7 

93.9 

93.9 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

4000 

95.5 

95.7 

95.7 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

3500 

95./ 

95.9 

95.9 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

3000 

98.3 

98.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

2500| 

1  99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

1GO.O 

100.0 

1C0.0 

100.0 

GE 

1  BOO  | 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500' 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

GE 

1 200  j 

|  99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

1 

|  99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

■oo.o 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

'  30 . 0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

1  99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.1 

99.2 

99.2, 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

GE 

500 

1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

v9.B 

92.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

200 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  631 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110 

STATION  NAME:  OUGMAY  PROVING  GR0UN9S  UT 

PER  1 00  OF  1 

TECORO : 

MAT  6C 

1  *  APA 

90 

LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  HAY 

HOURS: 

ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

IN  I 

1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

|  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  V2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

MO  C€1L  | 

72.3 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

20000 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

18000 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

73.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

7S.1 

GE 

16000 

73.1 

75.2 

75,2 

75.3 

73.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75-3 

75.3 

GE 

14000 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76,3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

12000 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

10000 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.  B 

SI. 8 

31.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GE 

9000 

tt.7 

82. S 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

S3.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

8000 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

54.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

54.9 

84.9 

84.9 

84.9 

34.9 

GE 

7000 

•6.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.3 

86. 5 

86.6 

86.6 

56.6 

06.6 

£6.6 

86.6 

86.6 

GE 

6000 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

IH.9 

89.9 

89.9 

GE 

5000 

92.9 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

4S00 

94.0 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

4000 

*5.3 

95.4 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

3500 

96.2 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

3000 

97.5 

97.6 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98,1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

2500 

*8.2 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

2000 

98.7 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99. 4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1800 

98.7 

98.8 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500 

*8.7 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1200 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1000| 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99. e 

99.8 

99.8 

GE 

9001 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

tool 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700| 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 1 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

|  98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

98. e 

98.9 

99.2 

90.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

|  98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

1CO.O 

GE 

200 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

[  98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000| 

*8.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8622 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UYC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


CEILING .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

GE 

GE 

GE 

Gl 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

I 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE  20000 1 

[  81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

18000 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

31.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE  16000 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

14000 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

12000 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

64.8 

64.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

B4.8 

84.8 

GE 

10000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.  S 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

9000 

67.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

BOOO 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

e8.9 

88.9 

GE 

7000 

'89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

69.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.0 

89.8 

89.8 

69.8 

GE 

6000 

•95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

V5.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

5000 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

4500 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

4000 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

3500 

99.0 

99.2 

99.-. 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

3000 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2500  i 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

9V.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

2000 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

90.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1800 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1500 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1L\0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

99.7 

99.8 

100. G 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.7 

99.8 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. G 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

|  99.7 

99.8 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100. c 

T  00 . 0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

1 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. u 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

GE 

400 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

|  99.7 

99.8 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

GE 

200 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

[  99.7 

99.8 

100.0 

iOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

|  99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NLMER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 

CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

1  1 

6 

GE 

5 

G£ 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

CE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

MO  CEIL  j 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81,1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

20000 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

SI. 4 

81.4 

81.4 

GE 

18000 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

16000 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81 .5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

16000 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

65 

12000 

85.1 

85.1 

SS.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

8S.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

G 

iOJOO 

!  87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

Of 

5v.oO 

88.9 

88.9 

38.9 

88.9 

88.9 

88.9 

63.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GC 

6030 

1  91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

Gt" 

roco 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

Gf 

oOOO; 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

SOC-Cij 

'  97.  ? 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

CE 

a:oo| 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

40001 

96  ■ 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

35001 

99  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

CE 

3000  j 

99.  i 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2500  j 

99. 4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2000 

99.4 

99. 4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1800 1 

99.4 

9v.i 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500  j 

99  e 

99.0 

99.8 

V9.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99. V 

99.9 

GE 

1200 1 

99.8 

& 

99.8 

99.8 

09.8 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 1 

99.8 

99.8 

po.a 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

900| 

99.8 

9v.B 

99.  B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

99.8 

99.8 

90.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

7001 

99.8 

90.8 

95.8 

99.8 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

’00.0 

GE 

600 1 

99. B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99. B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  853 
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OPERATIN'*  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  vtRSUS  ViCIBILlTY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  »C  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  HAM:  DUGUAY  PROVING  GROUMOI  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  U7C:  ♦  7  MONTH:  JUN  KOUkj.  0608 


CEILING 
IN  | 

FEET 

1  G£ 

1  7 

G£ 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  T  1/4  1 

GE 

3/4 

Gc 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  j 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

Gf  20000! 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

30.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

18000 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

60.1 

60.1 

80.1 

80.1 

80.1 

30.1 

80.1 

80.1 

GE 

16000 

80.3 

30.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

14000 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81. G 

81.0 

8i  .0 

81.0 

GE 

12000 

83.6 

83.  4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

10000 

86.4 

96.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

36.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

S6.5 

86.5 

86.5 

GE 

9000 

87.9 

87. V 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

37.9 

67.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

67.9 

87.9 

GE 

8000 

90.7 

90.7 

90.8 

90. b 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

7000 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

523 

GE 

6000 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

9Y.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

G£ 

5000 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

«t.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.  1 

96.1 

GE 

4500 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96- 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

4000 

97.3 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

3500 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

3000 

98.5 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

93.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.5 

98.9 

93.9 

98.9 

98.9 

GE 

2500 

98.6 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

2000 

98.8 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

59.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1800 

98.9 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500 

99.1 

99.3 

99.5 

99.7 

99.7 

95.7 

9?. 7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1200 

99.1 

99.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

49.7 

99.7 

90.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99 

99.7 

99.7 

GE 

1000 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 

99.2 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

99.2 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

GE 

500 

1 

99.3 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.' 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.3 

99. S 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.3 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

99.3 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100] 

99.3 

1 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

99.3 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1499 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCT  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBEA:  690110  STATION  NANS:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  LIT  PERIOO  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JON  HOURS:  09-  1 1 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GE 
|  7 

GE 

6 

GE 

5 

CE 

A 

CE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

1  STATUTE  MILES 

GE  CE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

CE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

62.1 

82.1 

82.1 

GE  20000 

83.9 

83.9 

83.9 

63.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

18000 

84.3 

84.3 

84.3 

6/, .3 

84.3 

84.3 

84.3 

64.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

16000 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

14000, 

65.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

8S.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

12000 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86,9 

36.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

10000 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

9000 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

8000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

7000 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

6000 

94.7 

04.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

5000 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

4500 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

76.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

9o.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

4000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

07.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

5500 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

3000 

|  98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

2500 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

2000 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1800 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1500 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

W.9 

99.9 

GE 

1200 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 

1 

99.6 

99.7 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

GE 

900 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

99.7 

99.8 

99.9 

1OC.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

400 

99.6 

99.7 

99.8 

09.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1&0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

l  99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.6 

99.7 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

GE 

100 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000| 

1 

*9.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1501 
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0£ RATING  LOCATION  "A"  P-RCENTAG2  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  KC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NLNiER:  690110  STATION  NAME:  OOCUAY  PROVING  CSOUNOS  UT  PERIOO  Of  RECORD :  MAY  60  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  12- 14 


CEILING 
IN  I 

ft£T  | 

1  G€ 

|  7 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

Gc 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

CE 

1/4 

GE 

0 

1*0 

| 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE  20000 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

81'. 2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

30.2 

80.2 

GE 

18000 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

60.4 

30.4 

30.4 

80.4 

50.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

16000 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

30.8 

80.8 

SO. 3 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

14000 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

12000 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

63.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

63.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

10000 

85.5 

8S.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

65.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

9000 

85.9 

85.9 

86.0 

S6.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

B6.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

8000 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

67.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87. B 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

7000 

89.8 

89.8 

89.9 

89  9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

6000 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

V2.9 

92.9 

GE 

5000 

1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

4500 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

4000 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.5 

GE 

3500 

96.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

90.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

3000 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

9C.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

2500 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1300 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  a 

99. a 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

o?.S 

GE 

1500 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

I 

99.7 

99. B 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

’00.0 

100.0 

GE 

300 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

9V. 9 

100.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.  G 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  1431 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIIILITT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  690110  STATION  NAME :  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LOT  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GE 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

CE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

!  72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72,7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

20000 

|  75.2 

7S.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

18000 

1  75.2 

75.2 

75 .2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

16000 

|  75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75. 3 

75.3 

7S.3 

75.3 

75.3 

GE 

UOOO 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

12000 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

10000 

|  80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

89.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

9000 

80.9 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81-2 

81.2 

GE 

8000 

|  82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

32.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

7000 

85.7 

35.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

as. 9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

6000 

|  90.5 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

5000 

|  95.5 

95.8 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

4500 

i  96.2 

96.4 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

4000 

j  97.0 

97.3 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

3500 

97.6 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

99.4 

98.4 

96.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

3000 

|  >8.2 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

2500 

98.5 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

2000 

|  98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1800 

|  98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1500 

1  98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1200 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

10001 

1 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

S00| 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

total  NUMBER  or  OBSERVATIONS  1067 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIUUITr 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORO:  MAY  60  ■  APR  90 

LSI  TO  UTC :  »  7  MONTH:  JUN  HOURS:  18  20 


CEILING 

IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

CE 

5 

GE 

A 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

i/4 

GE 

0 

NO 

1 

CEIL  | 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE 

20000 1 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72. a 

72.8 

>2.8 

72.8 

72.8 

72.8 

CE 

18000| 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

'2.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE 

16000 | 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE 

1 GOOD j 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

12000| 

75.8 

75.8 

7S.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75. S 

75.8 

75.6 

75. B 

75  8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GE 

1 

10000 1 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

CE 

90001 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80. 5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

8000 1 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81 .7 

GE 

7000 1 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

35.6 

GE 

6000 1 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

5000) 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96. £ 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

4500| 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97. S 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

4000 1 

98.0 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98. A 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

CE 

3500 1 

98.0 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.  A 

98. A 

98.4 

98.4 

98. A 

98.4 

GE 

3000 1 

93.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1 

2500 1 

99.0 

99. A 

99. A 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.  S 

99.5 

99.5 

GE 

2000 1 

99.0 

99. A 

99. A 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1800 1 

99.0 

99. A 

99. A 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500| 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'00.0 

100.0 

GE 

12001 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

10G.C 

GE 

1 

1000 1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900  | 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800  | 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600  | 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

GE 

5C0 1 

99. A 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

10O.C 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

A00| 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

Gc 

200 1 

99. A 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

•loo.o 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

10C.0 

GE 

TOO  j 

99.4 

99. e 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1 

99. A 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

IOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  810 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  6901T0  STATION  HAKE:  OUCUAr  PROV1HG  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  21  23 


CEILING 

IH  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  1H  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CE 1 L  | 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

1.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

1 

20000 j 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75 .7 

75.7 

GE 

18000 j 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75-7 

75.7 

75.7 

75.7 

7S.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75. 7 

GE 

16000 | 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

14000 j 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

12000| 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

1 

100001 

81.4 

81.  A 

81 .4 

81.4 

81 .4 

81.4 

81.4 

81.4 

81 .4 

81 .4 

81.4 

81.4 

81.4 

81 .4 

81.4 

81 .4 

GE 

9000| 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

8000 1 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

7000 1 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

68.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

8B.7 

88.7 

GE 

6000| 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

1 

5000 1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

4500| 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

9S.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

4000 1 

99.5 

09.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

GC 

3500) 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

3000| 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

GE 

2500 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000  j 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800| 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

15001 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1OC.0 

100.0 

GE 

1000 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

GE 

800 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioc. a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500| 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lUC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200  j 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

TOO  j 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000| 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100-0 

1CG.C 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREOUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  NONTh:  JUM  HOURS:  ALL 


ceiling 

IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

CE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  HUES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

HO  CEIL  | 

78.0 

73.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

20000 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

G£ 

18000 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

16000 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

UOOO 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

12000 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

32.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

32.5 

82.5 

GE 

10000 

1 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

CE 

9000 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86. 1 

86.1 

86.1 

36.1 

86.1 

86.1 

36.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

8000 

88.0 

88. 0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

86.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

38.1 

88.1 

88.1 

GE 

7000 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

8V.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.0 

89.9 

89.9 

C9.9 

89.9 

89.9 

GE 

6000 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

5000 1 

1 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

4500  j 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

4000| 

|  97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

35001 

|  98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

95.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

3000 1 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

2500| 

1 

|  99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

2000| 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1800 

1  99.3 

99.4 

99. S 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1500  j 

,  99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200] 

|  99.4 

99,6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000| 

|  99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

TOO.O 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800  j 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600| 

i  99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

1 

|  99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

|  99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300  j 

|  99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

GE 

200 

1  99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

1  99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000|  99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8421 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUSSER:  690110  STATION  NAME;  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH:  JUL 

HOURS 

:  0U-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  |  GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  |  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

1 

NO  CEIL  !  86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

36.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

20000|  86.5 

86.5 

8i.S 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

18000|  86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

1 6000 |  86.5 

86.5 

86.5 

86.  S 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

H000|  07.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

B7.1 

87.1 

87.1 

GE 

12000|  91.1 

91.1 

VI.  1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

i i  jj ,  92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

9000 |  93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

ecooi  94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

70CC |  97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

GE 

6000!  99.4 

99. 4 

99.4 

99  4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1 

5000  1 100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

4500 | 100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C3.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. G 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GE 

4000 | loo.r 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CC.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'00.0 

100.0 

GE 

3000|100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

GE 

i 

2500 1  iOO.O 

100. C 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ccoojioo.o 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800| 100.0 

Kv  •  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

15001100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10P.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 { 100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

K»00|  100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.C 

100.0 

100.0 

CE 

9001100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.C 

GE 

800|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. G 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 1GO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo. o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

0  i 

600  j 100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500  |'  100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

40C ] 100 .0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 100 .0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200  j 100.0 

100.0 

'00. 0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1)0.0 

100.0 

GE 

100 | 100 . 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. G 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

OCC  1 1C0.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  65' 


0  2-  55 


USAFE ’AC /DS- 90/228  PAGE  234 


OPERATING  LOCATION  HA"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER;  49C110  STATION  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UY  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  SYAYUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

CE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  j 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

8S.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

35.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE  20000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

06.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE  18000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

06.7 

GE 

16000 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.3 

86.8 

86.8 

GE 

14000 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87. S 

87.5 

87.5 

87.5 

e7.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

12000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

10000 

94.7 

94.7 

94.7 

V4.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

9000 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

8000 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

95.6 

GE 

71)00 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98. 0 

GE 

6000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

5000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99. B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

4500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 

TOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

TOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

TOO.O 

100.0 

100.0 

1X>.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.a 

100.0 

100.0 

CE 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

000 1 

TOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMSFR  OF  OBSERVATIONS  850 

0  -  2  •  56 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


CEILING 
IN  | 

FEET 

1  GE 

1  1 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

1 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

2COOO 

|  82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

32.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GE 

18000 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

16000 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

32.4 

82.4 

82.4 

GE 

KOOO 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

12000 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

37.0 

87.0 

87.0 

87.0 

37.0 

87.0 

GE 

10000 

|  91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91 .7 

91 .7 

Cl.  7 

GE 

9000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

8000 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

7000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

6000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

5000] 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

45001 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

4000 1 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

'lOO.O 

1OO.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

100.0 

10C.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

lOo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

10C-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Cc 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400| 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

’00.0 

100.0 

GE 

1 

000| 100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUNB'.R  OF  OBSERVATIONS  1465 


0  •  2  •  57 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMERI  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  100  Of  RECORD:  MAY  60  ■  APR  90 

LST  TO  UTCs  ♦  7  MONTH:  JUl  HOURS:  09-11 


CEILING 
IN  I 

FEET  I 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

63.4 

53.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE  20000 

85.9 

85. 9 

85.9 

85.9 

85.9 

8S.9 

85.9 

85.9 

B5.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

18000 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

66.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

16000 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

36.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

14000 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

67.3 

87.3 

87.1 

B7.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

12000 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

10000 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93. S 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

9000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

8000 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

7000 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

6000 

98.8 

96.6 

98.8 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

5000 

|  99.6 

99.6 

99.6 

99.e 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

4500 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.9 

99  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

1CU.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

GE 

300 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

GE 

200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

0001 

V9.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1485 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  NILES 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  1 

1 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE  20000 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

36.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

18000 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

16000 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GE  140001 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

12000 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

10000 

|  92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

9000 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

8000 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

Gc. 

7000 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

6000 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

S000| 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

4500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99. S 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

4000 1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

3500 1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

3000  ] 

1  99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2500 

I  99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 

I 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  H09 


0  -  2  •  59 
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OPERATING  LOCATION  -A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAI  ION  NUMBER:  690110  MAHON  BANC:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  Ul  PERIOD  01  RECORD:  HAY  60  APR  Vu 

LST  TO  UTC:  ♦  7  HONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

1  « 

|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  CE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

CE 

3/8 

GE 

1/4 

CE 

0 

NO  CEIL  j 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE  20000| 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE  180001 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

16000| 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80. S 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

14000 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

SE 

12000 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

10000 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

CE 

0000 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87. S 

87.5 

GE 

8000 

88.7 

88.7 

sa.  r 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

7000 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

"92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

6000 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

9b. 8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

SE 

5000 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

4500 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

4000 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

59.8 

99.8 

GE 

3500 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

99.8 

79.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

15C0 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ce 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

too.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

C9.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1  90.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  1073 


0  -  2  -  60 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERI00  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  J 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

T2.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

G£ 

20000 

|  72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.° 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

18000 

|  72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

75.9 

72,9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

16000 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

14000 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.6 

74.8 

74.8 

74. S 

74.8 

74.6 

74.8 

74. G 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

12000 

|  78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

76.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GE  100001 

1 

|  81.6 

81 .6 

81 .6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81  .6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81 .6 

81 .6 

GE 

90001 

|  82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

8000 1 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

33.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

7000| 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

39.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

6000 

|  96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

5000| 

1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.  A 

99.8 

GE 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500| 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 1 

1100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 1 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

mo.o 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200| 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 1 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

100.C 

100.0 

100.0 

loo.o 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

100.0 

10C.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1D0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

1 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GE 

100 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  837 


D  -  2  -  61 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORO:  HAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  VUL  HOURS:  21-23 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

81.7 

81.7 

61.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE  200001 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81  7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE  18000 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

16000 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

31.7 

81.7 

81.7 

GE 

14000 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

62. S 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

e2.s 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

12000 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

10000 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88,9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

9000 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

69.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89. A 

89.4 

09.4 

89. A 

89.  A 

89. A 

GE 

8000 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

7000 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

6000 

|  96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

5000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

4500 

[100.0 

100.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

1 100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

130.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

OOOjlOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  631 


0  -  2  -  62 


USAFt I AC/OS -90/228  PACE  241 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  6G  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET  j 

1  GE 
[  7 

CE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

81.3 

61.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE  20000 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

18000 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

e3.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

16000 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

33.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

CE 

nooo 

34.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84  .4 

84.4 

84  .A 

84.4 

84 .4 

84.4 

GE 

12000 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

8?. 9 

87.9 

GE 

10000 

90.8 

90.8 

90.8 

9C.8 

90.8 

9C.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.  B 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

9000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91 .4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

8000 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

7000 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

6000 

98.2 

93.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

scoo 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

4500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

mo.o 

100.0 

GE 

2500 

99.9 

99.° 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

10C.0 

100. c 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

1200 

|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

10001 

1 100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

9001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

C-E 

7001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

5001100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

l 

000|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8421 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NLH8ER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  (SOUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


CEILING 
!N  1 

FEET  | 

i  « 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

UE 

0 

NO  CEIL  | 

84.5 

84.5 

84.5 

84.  S 

84.5 

64.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE  200001 

84. 5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84. 5 

64.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84. 5 

84. S 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

18000 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

34.5 

84.5 

84.5 

84. S 

84.5 

GE 

160001 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

64.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84. S 

84.5 

GE 

14000 

65.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

12000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

10000 

95.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

53.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

95.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

9000 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

8000 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94,3 

94.3 

94.3 

GE 

7000 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95 .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

6000 

9C.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

5000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

4500 

|  99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

4000 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

5500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

5000 

|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

,100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

100. 0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

1100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

BOO 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo. o 

100.0 

100.0 

GE 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

1100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

lioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

GE 

OOOjlOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  0305 


CEILING 

IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

36.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

66.1 

36.1 

86.1 

86.1 

GE  20000 

|  87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87. 1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

18000 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

16000 

|  87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GE 

14000 

86.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

12000 

1  93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

10000 

t 

95.5 

95-5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95. S 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

55.5 

95.5 

GE 

9000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

8000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

7000 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

6000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

5000| 

1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

4500 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

4000 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500  j 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500  j 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

10001100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

9001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800  j 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10Q.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000  | 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  850 
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OPERATING  LOCATION  MA"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

(X 

3 

VISIBILITY  It 
GE  GE 

2  1/2  2 

1  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

CE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  J 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE  20COoj 

1 

85.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

18000 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83-4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

16000 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

14000 

65.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

65.2 

85.2 

GE  12000 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

10000 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

9000 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

8000 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

IX 

7000 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

6000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

5000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

4500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

4000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CE 

5500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

5000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1800 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1500 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.7 

99.7 

99.7 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

900 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

1C3.0 

100.0 

GE 

800 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

GE 

600 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 |  99.7 

99.7 

99.7 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERA  T 1 NO  LOCAT ION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUCUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PER100  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 


L3T 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH:  AUG 

HOURS 

:  09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  NILES 

IN  1 

|  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  j 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  j 

1 

|  82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

62.6 

82.6 

GE 

20000 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

18000 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

16000 

66.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

14000 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

12000 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

10000 

1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

9000 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

8000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

7000 

i  98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

6000 

|  99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

5000| 

1 

99.? 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

4500| 

|  99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

4000| 

i  99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3500] 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3000  j 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. D 

100.0 

100. c 

100.0 

GE 

2500| 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G£ 

1800 

1 100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500| 

1100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

’00.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200| 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000] 

1 

100.0 

1G0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800  j 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

GE 

600  j 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

5001100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

4001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IGO.O 

100.0 

GE 

2001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100|100. 0 

100.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPE RAT  INC  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  IMttER:  600110  STATION  MANE:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  100  OF  RECORD:  MAY  60  ■  APR  00 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  12- 14 


CEILING 
IN  1 

FEET  I 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

G£ 

4 

6E 

5 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/3 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

I 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

64.6 

GE  20000 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

67.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GE 

T8000 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87. V 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

16000 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

68.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

14000 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

12000 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

10000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

G£ 

9000 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94,7 

94.7 

94.7 

9C.  7 

04.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

8000 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

91.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

C5.9 

GE 

7000 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

6000 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

8000 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

4500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

4000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

3500 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 

99.8 

1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.(1 

GE 

2500 

I  99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C-0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

[  99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

10001 

|  99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

loo.o 

100.0 

GE 

900 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

-.00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

|  99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

|  99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1  99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1426 
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Of CRATING  LOCATION  "A" 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  690110 


PCRCCNTAGC  FREQUENCY  Of  OCCURRCHCC  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  NAY  60  *  Aft  BO 

L8T  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

1  “» 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GC 

3/4 

GC 

5/8 

GC 

1/2 

GC 

3/6 

GC 

1/4 

6 

NO  CEIL 

76.* 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76-4 

GE  20000 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78-7 

GE 

18000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.8 

GE 

16000 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE  1*000 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE  12000 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

tBJb 

GE  100001 

85.* 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

83.4 

85.4 

85.4 

85.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

9000 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

8000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

86.2 

GE 

7000 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

6000 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

5000 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

*500 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

GE 

*000 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

3500 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

3000 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

2500 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

2000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1800 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.6 

GE 

1500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

GE 

1200 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.6 

GE 

900 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.8 

GE 

600 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.8 

GE 

500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.8 

GE 

*00 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000|  99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  107* 

0  •  2  •  69 


USAFlTAC/OS'90/m  PARC  HI 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  KMER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE  20000 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

180001 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

16000 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

14000 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72. S 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72. S 

72.5 

72. S 

GE 

12000 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

10000 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

9000 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

BO. 7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

BO. 7 

GE 

8000 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84. 2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

7000 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

6000 

'  96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

Gc 

5000 

98.5 

98.5 

93. 9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

4500 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

4000 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

3500 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

3000 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2500 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2000 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1800 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1500 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOO.O 

100.0 

GE 

800 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G£ 

700 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

GE 

600 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

1 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

I  99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

GE 

ICO 

|  99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

GE 

000|'  99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  810 
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OPERATING  LOCATION  "A“ 
USaFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGAY  PROVING  GROUNDS  UT 


PERIOD  OF  RECRD:  MAY  60 


LST 

o  urc 

♦  7 

MONTH:  AUG 

HOURS 

:  21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  ] 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  J 

1 

7V.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

20000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

18000 

7V.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

16000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

14000 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

12000 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

B4.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84. S 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

10000 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

09.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.’ 

89.1 

89.1 

GE 

9000 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

8000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91  .4 

91 .4 

GE 

7000 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

6000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97. S 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

5000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99./ 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 

100. C 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  u 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

GE 

1200| 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'00.0 

100.0 

GE 

1000| 

*100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300] 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000|100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPE RAT  IMG  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

1  “ 

|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

20000 

82.6 

82.6 

32.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

18000 

82.9 

82  9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

£2.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

16000 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

14000 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84. 5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

12000 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

10000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

9000 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

8000 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

7000 

95.5 

95.5 

95.5 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

V5.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

'C 

6000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98. S 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

5000 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

4500 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

4000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

3500 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

3000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

20001 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

99.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200] 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

V9.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.8 

99.8 

99  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

1 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

100. C 

10C.0 

100.0 

10H.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

1  99.  e 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 |  99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  OT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  00-0? 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GE 
|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

CE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  { 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

8/.B 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

20000 

87.8 

87.8 

37.8 

87.8 

87.8 

87.3 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

18000 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87,8 

87.8 

GE 

16000 

87.8 

87.8 

87.8 

07. 8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.3 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

14000 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

12000 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

9C.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

10000 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

9J.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

9000 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

8000 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

7000 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

6000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.  f. 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

5000 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

4500 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

4000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

3000 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500| 

1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500  j 

l  99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

12001 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

10C.0 

1G0.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1OC.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.8 

99.8 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

6C0 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

500 1 

1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOO.O 

100.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

CE 

400 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10U.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

UE 

200 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100  ] 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000| 

1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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OPERATING  LOCATION  UA»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OGSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERICO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH ;  SEP  HOURS:  0305 


CEILING 
IN  1 

FEET  I 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

CE 

3/4 

GE 

5/8 

CE 

1/2 

CE 

3/8 

CE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

1 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

36.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86  C 

86.0 

86.  C 

GE  200001 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

P.6.4 

86.4 

86.4 

85.4 

86.4 

84.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GE 

18000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

8o.5 

GE 

16000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

84.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

14000 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

67.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

E7.7 

87.7 

GE 

12000 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

39.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

10000 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92. b 

92.8 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

9000 

93.6 

97.6 

93.6 

93.6 

93.6 

V3.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.o 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

8000 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

9S.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

7000 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95. 7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

6000 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

V7.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

5000 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

93.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

4500 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

9V. 3 

99.3 

99.3 

GE 

4000 

99.5 

99. < 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.fi 

99.8 

99.8 

GE 

3500 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

94.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

44.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

3000 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2500 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2000 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1800 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99. V 

99.6 

99.9 

GE 

1500 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  C 

100.0 

100.0 

100.0 

TOO.C 

100.0 

GE 

1200 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  C 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

10L.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.6 

99.9 

9°  9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.6 

99.9 

99.9 

95.9 

99.9 

99.9 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99. C 

100.0 

100.P 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

600 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

V9.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500| 

99 .6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

luO.O 

U/0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.6 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.4 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  814 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110 

STATION  NAME:  DUGUAT  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  *7 

PER  100  OF  RECORD: 
MONTH:  SEP  HOURS 

MAT  60  •  APR 
:  06-08 

90 

CEILING 
IN  I 

FEET 

1  U 

7 

Gk 

6 

Lk 

6 

GE 

4 

Uf 

3 

VISIBILITY  IN 
GC  at 

2  1/2  2 

STATUTE  NILES 

GE  Gf  Gf 

1  1/2  1  1/4  1 

or 

3/4 

t.1 

S/8 

Lt 

1/2 

(J 

3/8 

t.l 

1/4 

(.1 

0 

NO  CEIL  | 

61.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81. S 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81. S 

GE 

20000 

82.9 

32.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

16000 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

16000 

83.1 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

14000 

84.2 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

W.4 

84. 4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

12000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

36.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

10000 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

50.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

9000 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

52.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

6000 

|  93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

7000 

1  94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

6000 

|  95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

5000 

96.2 

98.3 

98.3 

98.4 

93.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

4500 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

4000 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

3500 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

3000 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2500 1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

20001 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1800 1 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1  SCO  I 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200 1 

99.5 

99.7 

99.8 

9V.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 

|  99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 ; 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 1 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 1 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600  j 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400  j 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1537 
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OPERATING  LOCATION  -A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUOWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER I 00  OF  RECORD:  HAY  60  •  APR  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


CEILING 
!N  1 

FEET  I 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

1 

83.3 

83.5 

63.5 

63.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE  20000 

I  8S.2 

65.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

18000 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

16000 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

B5.5 

85.5 

GE 

14000 

87.1 

87.1 

87.1 

67.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

12000 

89. 6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

69.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

10000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91 .9 

91.9 

GE 

9000 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

8000 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

7000 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

6000 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

5000 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

4300 

9S.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

4000 

96.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

49.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

3500 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

3000 

|  99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2500 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

2000 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1800 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1500 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1200 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1000 

99.6 

99.7 

99.9 

9V.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

800 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7C0 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

500 

1 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

GE 

300 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GE 

200 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GE 

100 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000] 

1 

|  99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1391 
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OPERATIHC  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


CEILING 
IN  | 

FEET 

GE 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

20000 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

16000 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

16000 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

14000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

12000 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

10000 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

9000 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91 .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91 .0 

GE 

8000 

[  91.9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

7000 

|  92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

6000 

95.0 

95.0 

95.1 

9S.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

9S.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

5000 

) 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

4500 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

4000 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

3500 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

3000 

98.4 

93.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

2500! 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

20001 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1 800 1 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

15001 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1 200 1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

9O0j 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

800 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

700 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.  C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

I 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

GE 

400 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100. G 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  G 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99. S 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1329 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1/2  2  11/21  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE  20000 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE  18000 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

16000 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

14000 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82. 7 

82.7 

GE 

12000 

8S.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

10000 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

9000 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

8000 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90. S 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

7000 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

6000 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

5COO 

1  97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

4500 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

4000 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

93.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

3500 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

3000 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

2500 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2000 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1800 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1500 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

5001 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400] 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1OG.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1  99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1012 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  69C11Q  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  9C 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  1820 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

1  CE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

Gc 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81  .5 

81.5 

81.5 

GE 

20000 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

SE 

18000 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81. S 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

16000 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

UOOO 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

12000 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

10000 

;  88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

83.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GE 

9000 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

8000 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

7000 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

6000 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

5000 

|  98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

4500 

1  98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

4000 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500| 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

20001 

I  99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500| 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200| 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOO.  0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

GE 

BOO 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

TOGO 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

GE 

50C 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000| 

1 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  780 


D  ■  2  ■  79 
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OPE RAT IMC  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

[  GE 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

V1S1BILITT  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

MO  CEIL  j 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE  20000| 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE  18000 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

16000 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

14000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.  S 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

12000 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

10000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91 .4 

91 .4 

91  .4 

91.4 

GE 

9000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91 .4 

91.4 

91  .4 

91.4 

GE 

8000 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93  5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

7000 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

6000 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

5000 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

4500 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

4000 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

GE 

3000 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

BOO 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.5 

99.8 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

1 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.5 

99.8 

’00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

C00| 

1 

99.5 

90.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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OPERATING  location  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  *C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  600110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UY  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  APR  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  j 

1  G£ 

|  7 

GE 

6 

GE 

5 

G£ 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

83. 2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

S3. 2 

33.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

20000 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

18000 

34.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

16000 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

14000 

85. 7 

85.7 

85.7 

85.8 

85,8 

85.8 

85.8 

85.8 

SS.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.  B 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

12000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE 

10000 

90.7 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

9000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91 .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

8000 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

7000 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

6000 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

5000 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

4500 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

4000 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

3500 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

Gc 

3000 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

2500 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

2000 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99. B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1600 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

BOO 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

500 

1 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

GE 

400 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GC 

200 

99.7 

99  8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

000 |  99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7973 
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fci  Si  m  fct  Kt  £?  ft  &  ft  ft  ft  ft  ft  ft  ft  ft  ft  ft  ^1  ^  S  R  fit 


OPERATING  LOCATION  *AM  PERCENTAGE  FREOUENCT  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUN0ER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  Of  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  00  02 


CEILING 
IN  | 

FEET  1 

i  « 

1  f 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

67.4 

GE  20000 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GE  18000 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE  16000 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE  14000 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE  12000 

89.1 

BV.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

69.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE  10000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91 .4 

91.4 

G£  9000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE  8000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91  .6 

91.6 

GE  7000 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE  6000 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE  5000 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE  4500 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE  4000 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE  3500 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE  3000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE  2500 

'  99.8 

TOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

GE  2000 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  1800 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  1500 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  1200 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GE  1000 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  900 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

GE  800 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  700 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  600 

99.fi 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  5C0 

1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GE  400 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  300 

99.8 

100.0 

100.0 

100. G 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  200 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1OC.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  100 

99.8 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  000! 

1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  6S1 
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OPERATING  LOCATION  “A1*  PERCENTAGE  FROUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  PC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMSEP.: 

690110 

STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

PERIOD  OF  1 

1EC0RD: 

MAY  60 

•  APR 

90 

LST 

TO  UTC 

:  +  7 

MONTH 

:  OCT 

HOURS 

:  03-05 

CEILING 

V1SIBIL 

ITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

1  1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

MO  CEIL  | 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

20000 

65.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

8S.4 

85.4 

G5.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

13000 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

35.4 

85./- 

85.4 

85.4 

GE 

1600CI 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

80.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

14  GOO 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

65.8 

85.8 

85.8 

85. B 

8S. 8 

85.8 

Gc 

12000] 

88.0 

38.0 

88.0 

88.0 

86.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

68.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

10000 

91.3 

91.3 

91.3 

01.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91 .3 

91 .3 

GE 

9000 

91.5 

91.5 

91.5 

oi. S 

91.5 

91. S 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

aovO 

|  92.2 

72.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

7000 : 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

6000 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

5000 1 

95.3 

90.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

45001 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

4000 1 

|  97.8 

97.8 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

3500 

98.5 

93.5 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

3000! 

|  99.1 

99. 1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

2500 

[  99.1 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CE 

2000 

1  99.3 

99.’ 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

ieoo 

99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1500 

99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200 

99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

V9.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 1 

i  99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

90.9 

99.9 

99.9 

GE 

9001 

[  99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 1 

|  99.3 

99,3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 1 

|  99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3001 

I  99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400  j 

99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300 

99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200 

99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.3 

99.3 

99.4 

9>  .  8 

99  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

|  99.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Or  OBSERVATIONS  823 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  KAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  OCT  HOURS:  06  08 


CEILING 
IN  I 

FEET  I 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  j 

'78, 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

GE  200001 

|  79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

GE 

18000 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

GE 

160C0 

|  60.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

GE 

14000 

1  81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

GE 

12000 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

63.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

GE 

10000 

[  87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.6 

GE 

9000 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

68.5 

68.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.7 

GE 

8000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.S 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

GE 

7000 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

GE 

6000 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

GE 

5000 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

GE 

4500 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

GE 

4000 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

GE 

3500 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

GE 

3000 

96.3 

98.3 

98.6 

9S.6 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

GE 

2500 1 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

GE 

2000! 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

GE 

1800 

96.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

GE 

1500| 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

GE 

1200  j 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

GE 

1000 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

Gf 

900 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

800 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

9°.8 

GE 

700 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

600 

98.7 

96.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

500 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

400 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

300 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

200 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99.9 

GE 

100|  98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

GE 

1 

000 |  98. 7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

tOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1449 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  09SERVAT IONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERtOO  OF  RECORD:  MAY  60  ■  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  OCT 

HOURS: 

;  09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  1 

1  G£ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE  20000 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

18000 

8C.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

16000 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81 .0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

14000 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

62.5 

82. 5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

12000 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

10000 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

57. 9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

9000 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

8000 

1  90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90,3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

7000 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91,8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

6000 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

5000 

1  94.9 

94.9 

95.0 

95. C 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95  0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

4500 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

9i.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

ce 

4000 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

3500 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96. 1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

3000 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

2500 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

93.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98. 1 

GE 

2000 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1800 

93.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98. S 

98.8 

93.8 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1500 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1200 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1000 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

900 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

V9.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

100 

|  99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.? 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1448 


0  -  2  -  85 


USAFETAC/DS- 90/228  PAGE  264 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  600110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

1ST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE  2000ol 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

G£ 

10000 

82.1 

62.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

8  2.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

16000 

1  82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

14000 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

63.2 

63.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE  12C00 

03.0 

85.0 

85.0 

85.0 

es.o 

85. 0 

65.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

10000 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

9000 

88.3 

88.4 

88.5 

88.6 

68.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GE 

8000 

89.1 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

7000 

90.5 

90.6 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

6000 

92.9 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

5000 

94.2 

94.3 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

4500 

94.7 

94.8 

95.0 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

4000 

95.9 

96.0 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

3500 

96.3 

96.3 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

3000 

97.0 

97.1 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

se 

2500 

97.8 

98.0 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

2000 

98.1 

98.3 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1800 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1500 

98.3 

98.4 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1200 

98.4 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1000 

98.5 

98.6 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

900 

98.6 

93.7 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99. e 

GE 

800 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.  c 

GE 

*00 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.  c 

GE 

600 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100. c 

GE 

500 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100. c 

GE 

400 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100. ( 

GE 

300 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100. ( 

GE 

200 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100. ( 

GE 

100 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.  ( 

GE 

000  j 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1390 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  0U6WAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


CEILING 
IN  | 

FEET 

1  GE 

|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 
■  4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE  20000 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

18000 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

61.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

16000i 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81 .4 

81.4 

81.4 

GE 

14000 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

62.3 

62.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE  12000 j 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

65.3 

85.3 

85.3 

85.3 

65.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

IOOOO 

68.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

86.1 

68.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

83.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

9000 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

69.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

8000 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

7000 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91 .8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

">1.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

6000 

94.0 

94. G 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

5000 

94.6 

94.6 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

4500 

94.9 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

V5.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

4000 

95.7 

95.7 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

5500 

96.1 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

3000 

1  96.7 

96.7 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

2500 

|  97.8 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

2000 

97.9 

97.9 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

90.9 

98.9 

98.9 

GE 

1800 

98.1 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1500 

90.2 

98.4 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99  5 

99.5 

V9.5 

99.5 

GE 

1200 

|  98.4 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

10001 

|  98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99. S 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

1 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

1 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1075 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


OPERATING  LOCATION  "A“ 

USAFITAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTCi  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  I 

FEET  j 

GE 

7 

C£ 

6 

GE 

5 

GE 

4 

a 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  &  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

63.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE  20000 

1  83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

18000 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

16000 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

HOOO 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

12000 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

10000 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

9000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

8000 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92. 4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

7000 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

6000 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

5000 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

4500 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

4000 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

3500 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

3000 

98.5 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98-8 

96.8 

98.8 

GE 

2500 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

2000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

GE 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.8 

99.8 

99  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.8 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

G£ 

600 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

1  99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000|  99.8 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

IC'O.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  813 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


CEILING 
IN  I 

FEET 

1  & 

|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  HUES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE  20000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86. S 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

G£  18000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86. 5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE  16000! 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

14000 

86. 6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86. 6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE  12000| 

88.3 

88.3 

S8.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE  lOOOoj 

91.6 

91.6 

91,6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

9000| 

|  91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

80001 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

7000| 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

6000 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

5000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

4500 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

4000 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

3500 

98.3 

93.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98. 3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

3000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99. 1 

99.1 

CE 

2500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

2000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1800 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

1 

99.8 

99.8 

1U0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 1 

|  99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  *A"  PWCENTGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NA»C:  DU GUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

GE  20000 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

18000 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

16000 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

14000 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE  1 2000 | 

85.8 

8S.8 

ss.a 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

8S.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

10000 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

9000 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

69.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

8000 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90. S 

90.8 

GE 

7000 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

GE 

6000 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

5000 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

V5.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

9S.5 

GE 

4500 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

9S.8 

95.8 

95.9 

GE 

4000 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

3500 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

3000 

97.9 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

GE 

2500 

96.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

2000 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1800 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1500 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1200 

99.0 

99.0 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99 .7 

99.7 

99.7 

GE 

100C 

99.0 

99.0 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99. £ 

GE 

900 

99.0 

90.0 

99.3 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99. £ 

GE 

800 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.? 

GE 

700 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.? 

GE 

600 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.? 

GE 

500 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.? 

GE 

400 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99  8 

99.8 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.? 

GE 

300 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.? 

GE 

200 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100. C 

GE 

100 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.  C 

GE 

000 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100. ( 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8300 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  6Q0110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  KOV 

HOURS: 

:  00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  I 

i  cE 

G£ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

G£ 

20000 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

18000 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

16000 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69. S 

GE 

140C0 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GE 

12000 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

7S.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

10000 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.6 

60.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81 .0 

81.0 

GE 

9000 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

8000 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

7000 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

6000 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

Gc 

5000| 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91 .0 

91.0 

91 .0 

GE 

4500 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

4000 1 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94. 1 

94.1 

94.1 

GE 

3500 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

3000| 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

96.0 

96-0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

2500 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

2000 

97.0 

97.0 

97.3 

97.5 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1600 

97.0 

97.0 

97.3 

97.5 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1500 

97.3 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

93.7 

98.7 

GE 

1200 

97.3 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

90.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1000 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

900 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.7 

96.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

800 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

700 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

600 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

5001  97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

400 1 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300| 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

f 

000 1  97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.9 

58.9 

98.9 

99.2 

99  5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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USAFETAC/DS  90/228  PACE  270 


OPERATING  LOCATION  *A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  600110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  OS-OS 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  a  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  J 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

GE  200001 

71.1 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

GE 

18000 

71.1 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

GE 

16000 

71.1 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

GE 

16000 

73.3 

73.9 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

GE 

12000 

76.2 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

GE 

10000 

80.0 

80.5 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

CE 

9000 

|  81.2 

81.8 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

GE 

8000 

86.1 

86.6 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

GE 

7000 

86.0 

86.6 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

GE 

6000 

1  89.0 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

39.8 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

GE 

5000 

!  91.3 

91.8 

92.0 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

GE 

6500 

92.2 

92.8 

92.9 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

GE 

6000 

93.8 

96.6 

94.5 

94. a 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

GE 

3500 

96.6 

95.2 

95.3 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

GE 

3000 

95.2 

95.8 

95.9 

96.2 

96.5 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

GE 

2300 

95.2 

95.8 

95.9 

96.2 

96.5 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

GE 

2000 

95.8 

96.3 

96.6 

96.9 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

GE 

1800 

96.1 

96.6 

96.9 

97.2 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.2 

GE 

1500 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

GE 

1200 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.? 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

GE 

1000 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

GE 

900 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.2 

98-2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

GE 

800 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

CE 

700 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

GE 

600 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

GE 

500 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

GE 

600 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

GE 

300 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

9°. 4 

99.7 

99.7 

99.9 

GE 

200 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

GE 

100 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

GE 

000! 

96.1 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  709 
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USAFET AC/OS -90/228  PAGE  271 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREftUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNL5  UT  PERIOD  OF  RECORD:  KAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  NOV 

HOURS 

:  06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  ! 

7 

6 

5 

4 

3 

2  './2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  j 

63.1 

63.4 

63.6 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

64.2 

64.4 

GE  20000 

|  65.6 

65.6 

65.9 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.9 

GE 

18000 

|  65.8 

65.8 

66.1 

66.3 

66.4 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

GE 

16000 

66.1 

66.1 

66.4 

66.7 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

GE 

14000 

67.9 

67.9 

68.2 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

GE  12000 | 

|  71.5 

71.5 

71.8 

72.0 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.6 

72.6 

72.8 

GE 

10000 

75.5 

75.5 

75.8 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.6 

76.7 

76.7 

76.9 

GE 

9000 

77.0 

77.0 

77.3 

77.6 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.2 

78.2 

73.4 

GE 

8000 

80.0 

80.0 

80.3 

80.6 

80.7 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.3 

81.3 

81.4 

GE 

7000 

84.0 

84.0 

84.3 

84.5 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

64.9 

84.9 

85.0 

85.2 

85.2 

85.3 

GE 

6000 

88.1 

88.1 

88.4 

88.6 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.3 

89.3 

89.4 

GE 

5000 

1 

91.9 

91.9 

92.2 

92.4 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

GE 

4500 

92.5 

92.5 

92. 8 

93.0 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

94.0 

GE 

4000 

94.5 

94.5 

94.8 

95.0 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

GE 

3500 

94.9 

94.9 

95.2 

95.5 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

GE 

3000 

95.8 

9S.8 

96.1 

96.3 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

GE 

2500 

95.8 

95.8 

96.1 

96.3 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

GE 

2000 

95.9 

95.9 

96.2 

96.7 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

GE 

1800 

96.1 

96.1 

96.4 

96.9 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.2 

GE 

1500 

96.4 

96.4 

96.8 

97.4 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

GE 

1200 

|  96.4 

96.4 

96.8 

97.4 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

GE 

1000 

|  96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

96.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

GE 

900 

96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

GE 

800 

96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

96.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

GE 

700 

1  96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

GE 

600 

]  96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

96.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

GE 

500 1 

1 

1  96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

4001 

1  96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

GE 

300] 

1  96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

GE 

2001 

96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

GE 

100 1 

|  96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

GE 

000| 

1 

|  96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1323 
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OPERA  IMG  LOCATION  »A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAT  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

a 

7 

ce 

6 

G£ 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STAYUTE  HUES 

GE  CE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

CE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  J 

1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

61.8 

GE  20000 j 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

64.1 

64.2 

GE 

18000 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

64.4 

64.5 

GE 

16000 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.2 

65.4 

GE 

14000 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.2 

67.3 

67. S 

GE 

12000 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.4 

71.5 

71.7 

nc 

10000 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.2 

75.4 

75.5 

GE 

9000 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.7 

76.8 

77.0 

GE 

8000 

|  78.8 

78.8 

/8.8 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.3 

79.4 

79.6 

GE 

7000 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82 . 2 

82.2 

82.3 

82.4 

82.6 

82.7 

GE 

6000 

86.9 

86.9 

86.9 

OO.T 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.3 

87.5 

87.6 

GE 

5000 

[  90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

*1.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91 .4 

91.5 

91.7 

GE 

4500 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.7 

91.8 

92.0 

GE 

4000 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.6 

GE 

3500 

93.9 

93. V 

94.1 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

04.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

95.1 

95.3 

GE 

5000 

95.0 

95.0 

95.1 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.2 

96.3 

96.5 

GE 

2500 

95.6 

95.6 

95.7 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.8 

96.9 

97.0 

GE 

2000 

95.8 

95.8 

95.9 

96.3 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.5 

97.6 

GE 

1800 

95.8 

95.8 

95.9 

96.3 

96.5 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

97.7 

GE 

1500 

96.1 

96.1 

96.2 

96.6 

96.8 

96.8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.8 

97.9 

98.1 

GE 

1200 

96.1 

96.1 

96.2 

96.6 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

a 

1000 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.3 

97.3 

97.7 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

GE 

900 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.3 

97.3 

97.8 

97.9 

97.9 

98.3 

98.3 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

GE 

800 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.3 

97.3 

97.8 

97.9 

97.9 

98.3 

98.3 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

GE 

700 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.3 

97.3 

97.8 

97.9 

97.9 

98.3 

98.3 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

GE 

600 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.5 

97.5 

97.9 

98.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

GE 

500 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.5 

97.5 

97.9 

98.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

GE 

400 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.6 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.3 

99.4 

90.6 

GE 

300 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.6 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.3 

99.5 

99.7 

GE 

200 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.6 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.3 

99.5 

99.8 

GE 

100 

96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.6 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.3 

99.5 

100.0 

GE 

1 

000|  96.2 

96.2 

96.4 

96.8 

97.6 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.3 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1355 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FWM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMER:  690110  STATION  NAME:  DUCWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORO:  MAT  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  NOV 

HOURS 

:  12-14 

CEILING 

visibility  in 

STATUTE  MILES 

IN  1 

!  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

(X 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

|  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  ; 

!  64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

6S.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GE  20000 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE 

18000 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

16000 

69.1 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GE 

14000 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

12000 

74.0 

74.0 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

10000 

77.2 

77.2 

77.5 

77,5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GE 

9000 

78.7 

78.7 

79.0 

7V.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

8000 

•1.3 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

7000 

•3.2 

83.2 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

6000 

87.5 

87.5 

87.8 

37.8 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

67.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

5  COO 

90.1 

90.1 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GE 

4500 

90.9 

90.9 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

4000 

92.8 

92.8 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

3500 

93.9 

93.9 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

SE 

3000 

95.7 

95.7 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

2500 

[  96.0 

96.0 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

2000 

96.7 

96.7 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

1800 

96.7 

96.7 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

1500 

96.9 

96.9 

97.7 

98.1 

96.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1200 

i  97.1 

97.1 

97.9 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98. 9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1000 

|  97.2 

97.2 

98.0 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

900 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

800 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

700 

1  97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

600 

[  97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

GE 

500 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

GE 

400 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

GE 

300 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

GE 

200 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

GE 

100 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

GE 

000| 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1528 
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OPERAT 1 NG  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN  | 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GE  20000 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE  18000 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE  16000 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67. S 

67.5 

67.5 

GE 

14000 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

12000 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

10000 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

9000 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

8000 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

B3.Q 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

7000 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

6000 

89.2 

89.2 

89.2 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

39.7 

89.7 

89.7 

GE 

5000 

91.8 

91.8 

91.8 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

4500 

92.7 

92.7 

92.7 

93.0 

93.2 

93.2 

93-2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

4000 

94.8 

94.8 

94.9 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

3500 

95.7 

95.7 

95.8 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

3000 

97.2 

97.2 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

2500 

97.5 

97.5 

97.6 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

2000 

98.3 

98.4 

98.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1800 

98.3 

98.4 

98.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1500 

98.3 

98.4 

98.7 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1200 

98.3 

98.4 

98.7 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1000 

98.3 

98.4 

98.7 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

900 

98.3 

98.4 

98.7 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

800 

98.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

7G0 

98.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

600 

98.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

98.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

98.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

300 

98.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

000 

98.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1063 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORO:  MAY  60  ■  APR  90 

1ST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

ce 

5 

G€ 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  BE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

G€ 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

1 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

t::.  8 

62.8 

62.9 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

GE 

2UOOOI 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

GE 

18000 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

GE 

IvjOOOj 

63.7 

63.7 

63.7 

63.u 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

GE 

HOCOj 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

GE 

12000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75. 2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

GE  10000 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

GE 

90001 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

80 . 1 

GE 

8000 

|  87.1 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

B3.4 

GE 

7000 

|  84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

8A.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

GE 

6000 1 

88.5 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

86.8 

88.8 

88.9 

88.9 

GE 

S000| 

1 

91.5 

91.5 

vl  .6 

91 .8 

91 .8 

91.8 

91 .8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91 .9 

91  .9 

GE 

*;oo 

92.3 

92.3 

92.5 

92.7 

92./ 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

GE 

4000  j 

93.6 

93.6 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94. C 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94. (J 

94.1 

94.1 

GE 

5500] 

V^.2 

95.2 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.5 

GE 

3000 1 

9o.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

GE 

2500| 

|  97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

GE 

20001 

97.6 

97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

96.1 

98.1 

98.2 

98-2 

Gt 

1800 

97.6 

97.6 

97.9 

98.1 

96.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

96.2 

GE 

ISOOi 

97.8 

97.8 

98.3 

98  •  6 

98. S 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

93.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GE 

1200 

|  98.1 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GE 

1000 

1 

|  98.1 

98. 1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99.6 

99.6 

GE 

900 1 

I  98.1 

98.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  * 

99.6 

GE 

800 

|  98.1 

98.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

700 ! 

1  9C.1 

98.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

600| 

|  98.1 

98.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

19.9 

GE 

500 

|  98.1 

98.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

GE 

400 

|  9E.1 

98-1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GE 

300 

|  98.1 

98.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GE 

200 

|  98.  i 

98.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GE 

100 

|  98.1 

98.1 

99.2 

99  5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

9V.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GE 

000 

1 

|  9S. 1 

98.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOW  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  777 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

1 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE  20000 1 

j  66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

18000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

16000 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GE 

14000 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

12000 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74. C 

74.0 

74.0 

GE 

10000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

75.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

9000 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80. S 

80.8 

80.8 

80.8 

80.6 

80.8 

30.8 

80.8 

80.8 

CE 

8000 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82. S 

82.5 

62.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

7000 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

6000 

|  88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88. 1 

88. 1 

88.1 

88.1 

86.1 

GC 

5000 

[  91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91  .3 

CE 

4500 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

4000 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

3500 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

3000 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

56.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

2500 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

2000 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97. S 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

1800 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

1500 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1200 

|  96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

1000 

|  97.1 

97.1 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

900 

97.1 

97.1 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

GE 

800 

97.5 

97.5 

98.4 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99  0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

700 

97.5 

97.5 

98.4 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

600 

97.5 

97.5 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

95.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

500 

97.5 

97.5 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

400 

97.5 

97.5 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.  7 

99.8 

99.fi 

100.0 

GE 

300 

97.5 

97.5 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

GE 

200 

97.5 

97.5 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.3 

100.0 

GE 

100 

97.5 

97.5 

98-4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

GE 

000 1 

[  97.5 

97.5 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  630 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FIEAJENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH 

:  NOV 

HOURS: 

ALL 

CEILING 

VI  SIB  i 

LITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  | 

1  ot 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  j 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.1 

GE 

20000 

66.2 

66.3 

66.3 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.8 

GE 

18000 

66.3 

66.4 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.9 

GC 

16000 

67.1 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67. S 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

GE 

14000 

69.3 

69.4 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

GE 

12000 

73.6 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

7*. 2 

GE 

10000 

77.4 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

17.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

GE 

9000 

78.9 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

GE 

8000 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

GE 

7000 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

^4.4 

84.4 

84. 3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.7 

GE 

6000 

88.0 

88.1 

88.2 

88.3 

86.4 

88.4 

88.4 

68.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.7 

CE 

5000 

91.2 

91.2 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91 .7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91 .8 

91 .8 

91 .9 

91 .9 

GE 

4500 

92.0 

92.0 

92. 2 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

GE 

4000 

93.6 

93.7 

93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

GE 

3500 

94.6 

94.7 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

GE 

3000 

|  95.9 

95.9 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

GE 

2500 

1  96.1 

96.2 

96.4 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

GE 

2000 

96.6 

96.7 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

GE 

1800 

96.7 

96.8 

97.1 

97.5 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

GE 

150C 

|  96.9 

97.0 

97.4 

97.8 

93.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.' 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

GE 

1200 

97.0 

97.0 

97.5 

97.9 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

GE 

1000 

[  97.0 

97.1 

97.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

GE 

900 

97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

GE 

800 

97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98. S 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

GE 

700 

|  97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

GE 

600 

97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

GE 

500 

97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.6 

98.6 

98,9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

400 

97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

GE 

300 

97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

GE 

200 

97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

GE 

100 

97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

100.0 

GE 

000 1 

1 

|  97.1 

97.1 

97.7 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  7815 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAM:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 
LST  TO  UTC:  +7 


PERIOO  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  0002 


CEILING 

IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

59.1 

59.3 

59.3 

59.8 

60.5 

60.5 

61.3 

61.4 

61.4 

61.9 

62.2 

62.4 

62.7 

62.7 

63.0 

63.3 

G£  20000 

59.1 

59.3 

59.3 

S9.8 

60.5 

60.5 

61.3 

61.4 

61.4 

61.9 

62.2 

62.4 

62.7 

62.7 

63.0 

63.3 

G£ 

18000 

59.1 

59.3 

59.3 

59.8 

60.5 

60.5 

61.3 

61.4 

61.4 

61.9 

62.2 

62.4 

62.7 

62.7 

63.0 

63.3 

GE 

16000 

59.1 

59.3 

59.3 

59.8 

60.5 

60.5 

61.3 

61.4 

61.4 

61.9 

62.2 

62.4 

62.7 

62.7 

63.0 

63.3 

GE 

14000 

59.3 

59.4 

59.4 

59.9 

68.7 

60.7 

61.4 

61.6 

61.6 

62.1 

62.4 

62.5 

62.8 

62.8 

63.1 

63.4 

GE 

12000 

61.9 

62.1 

62.1 

62.5 

63.3 

63.3 

64.1 

64.2 

64.2 

64.7 

65.0 

65.1 

65.4 

65.4 

65.7 

66.1 

GE 

10000 

1 

64.7 

65.0 

65.1 

65.6 

66.4 

66.4 

67.4 

67.6 

67.6 

68.0 

68.5 

68.7 

69.0 

6V.0 

69.3 

69.6 

GE 

9000 

65.6 

65.9 

66.1 

66.5 

67.3 

67.3 

68.4 

68.5 

68.5 

69.0 

69.4 

69.6 

69.9 

69.9 

70.2 

70.5 

GE 

8000 

67.4 

67.7 

67.9 

66.4 

69.1 

69.1 

70.2 

70.4 

70.4 

70.8 

71.3 

71.4 

71.7 

71.7 

72.0 

72.4 

GE 

7000 

70.5 

70.8 

71.0 

71.4 

72.2 

72.2 

73.3 

73.4 

73.4 

73.9 

74.3 

74.5 

74.8 

74.8 

75.1 

75.4 

GE 

6000 

72.8 

73.1 

73.3 

73.7 

74.5 

74.5 

75.7 

75.9 

75.9 

76.7 

77.1 

77.3 

77.6 

77.6 

77.9 

78.2 

GE 

5000 

1 

76.2 

76.5 

76.7 

77.1 

77.9 

77.9 

79.3 

79.7 

79.7 

80.5 

81 .0 

81.1 

81.4 

81.4 

81.7 

82.0 

GE 

4SOO 

76.7 

rv.o 

77.1 

77.6 

78.3 

78.3 

79.7 

80.2 

80.2 

81.0 

81 .4 

81.6 

81 .9 

81.9 

82.2 

82.5 

GE 

4000 

78.2 

7b.  Z 

79.0 

79.4 

80.3 

80.3 

81.7 

32.2 

82.2 

82.9 

83.4 

83.6 

83.9 

83.9 

84.2 

84.5 

GE 

3500 

78.5 

79.1 

79.3 

79.7 

80.6 

80.6 

82.0 

82.5 

62.5 

83.3 

83.7 

83.9 

64.2 

84.2 

64.5 

84.8 

GE 

3000 

79.9 

80.8 

81.0 

81.4 

82.3 

82.3 

83.7 

84.2 

84.2 

84.9 

85.4 

85.6 

85.9 

85.9 

86.2 

86.5 

GE 

2500 

[  80.6 

81.7 

81.9 

82.3 

83.3 

83.3 

84.8 

85.3 

85.3 

86.0 

8o.5 

86.6 

86.9 

86.9 

87.3 

87.6 

GE 

2000 

1  81.3 

82.5 

83.1 

83.6 

84.5 

84.5 

86.0 

86.5 

66.5 

87.3 

87.9 

88.0 

88.3 

88.3 

88.6 

88.9 

GE 

1800 

|  81.3 

£2.5 

83.1 

83.6 

84.5 

84.5 

86.0 

86.5 

86.5 

87.3 

87.9 

88.0 

88.3 

88.3 

88.6 

88.9 

GE 

1500 

82.3 

84.0 

84.8 

85.3 

86.2 

86.3 

88.2 

88.8 

88.8 

89.6 

90.2 

90.3 

90.6 

90.6 

90.9 

91.2 

GE 

120C 

|  82.6 

84.8 

86.2 

86.6 

87.6 

87.7 

89.6 

90.2 

90.2 

90.9 

91.6 

91.7 

92.0 

92.0 

92.3 

92.6 

GE 

1000 

[  82.6 

84.8 

86.5 

86.9 

87.9 

88.0 

90.2 

90.8 

90.8 

91.7 

92.3 

92.5 

92.9 

92.9 

93.2 

93.5 

GE 

900 

82.6 

84.8 

86.5 

86.9 

87.9 

88.0 

90.2 

90.8 

90.8 

91.7 

92.3 

92.5 

92.9 

92.9 

93.2 

93.5 

GE 

800 

82.6 

84.8 

86.5 

86.9 

87.9 

88.0 

90.2 

90.8 

90.8 

91.7 

92.5 

92.6 

93.2 

93.2 

93.5 

93.9 

GE 

700 

82.6 

84.8 

86.6 

87.1 

86.0 

88.2 

90.3 

90.9 

90.9 

91.9 

92.6 

92.8 

93.4 

93.4 

93.9 

94.2 

GE 

600 

82.6 

85.3 

87.1 

87.6 

88.5 

88.6 

90.9 

91.6 

91.6 

92.6 

93.4 

93.5 

94.2 

94.2 

94.6 

95.1 

GE 

500 1 

1 

|  32 .6 

85.3 

87.1 

07.6 

88.5 

88.6 

90.9 

91.6 

91.6 

92.9 

95.7 

93.9 

94,5 

94.5 

94.9 

95.4 

GE 

400 

82.6 

85.3 

87.1 

87.6 

88.5 

88.6 

90.9 

91.6 

91.6 

92.9 

94.2 

94.3 

94.9 

94.9 

95.9 

97.2 

GE 

300 1 

32.6 

85.3 

87.1 

87.6 

88.5 

96.6 

VC. 9 

91.6 

91.6 

92.9 

94.3 

94.5 

95.2 

95.2 

96.2 

98.2 

GE 

2001 

|  82.6 

85.3 

87.1 

87.6 

86.5 

88.6 

90.9 

91.6 

91.6 

92.9 

04.3 

94,5 

95.5 

95.5 

96.5 

98.5 

GE 

100 1 

I  82.6 

85.3 

87.1 

87.6 

88.5 

88.6 

90.9 

91. 6 

91.6 

92.9 

94.3 

94.5 

95.5 

95.7 

96.6 

100.0 

GE 

000  j 

1 

|  82.6 

85.3 

87.1 

87.6 

88.5 

88.6 

90.9 

91.6 

91.6 

92.9 

94.3 

94.5 

95  5 

95.7 

96.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NEWER :  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAT  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  G£  CE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

1 

57.6 

57.8 

58.1 

58.4 

59.6 

59.9 

60.1 

60.4 

60.4 

61.0 

61.2 

61.5 

61 .6 

61.6 

61.6 

62.7 

G£  200001 

57.6 

57.8 

58.1 

58.4 

59.6 

59.9 

60.1 

60.4 

60.4 

61.0 

61.2 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

62.7 

GE 

18000 

57.8 

57.8 

58.1 

58.4 

59.6 

59.9 

60.1 

60.4 

60.4 

61.0 

61.2 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

62.7 

GE 

16000 

57.8 

57.8 

58.1 

58.4 

59.6 

59.9 

60.1 

60.4 

60.4 

61.0 

61.2 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

62.7 

GE  14000 

|  58.0 

58.0 

58.2 

58.5 

59.7 

60.0 

60.3 

60.5 

60.5 

61.1 

61.4 

61.6 

61.8 

61.8 

61.8 

62.9 

GE 

12000 | 

|  59.9 

59.9 

60.1 

60.4 

61.6 

61.9 

62.3 

62.6 

62.6 

63.1 

63.4 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

64.9 

G€  100001 

62.6 

62.7 

63.1 

63.4 

64.8 

65.0 

65.4 

65.7 

65.7 

66.3 

66.5 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

68.2 

CE 

9000 

63.5 

63.7 

64.1 

64.4 

65.7 

66.0 

66.4 

66.7 

66.7 

67.2 

67.5 

67.8 

67.9 

67.9 

68.0 

69.1 

GE 

80001 

|  64.6 

64.9 

65.3 

65.7 

67.1 

67.3 

67.9 

68.3 

68.3 

68.8 

69.1 

69.4 

69.5 

69.5 

69.7 

70.7 

GE 

7000 

67.2 

67.5 

68.0 

68.4 

69.8 

70.1 

70.6 

71.0 

71.0 

71.6 

71.8 

72.1 

72.2 

72.2 

72.4 

73.5 

GE 

60001 

71.4 

71.7 

72.2 

72.7 

74.0 

74.3 

74.8 

75.2 

75.2 

75.8 

76.1 

76.3 

76.5 

76.5 

76.6 

77.7 

GE 

5000 

1 

75.8 

76.1 

76.7 

77.1 

78.5 

78.8 

7V.  3 

79.7 

79.7 

80.3 

80.5 

80.8 

81.0 

81.0 

81.1 

82.2 

GE 

4500 

76.2 

76.5 

77.1 

77.6 

78.9 

79.2 

79.7 

80.1 

80.1 

80.7 

81.0 

81.2 

81.4 

81.4 

81.5 

82.6 

GE 

4000 

76.6 

76.9 

77.7 

78.1 

79.5 

79.7 

80.3 

80.7 

80.7 

81.2 

81.5 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

83.1 

GE 

5500 

77.1 

77.6 

78.4 

78.8 

80.1 

80.4 

81.1 

81.5 

81.5 

82.0 

82.3 

82.6 

82.7 

82.7 

82.9 

83.9 

GE 

5000 

1  78.8 

79.7 

80.5 

81.1 

82.4 

82.7 

83.4 

83.9 

83.9 

84.5 

84.8 

85.0 

85.2 

85.2 

85.3 

86.4 

GE 

2500 

|  79.5 

80.4 

81.4 

81.9 

83.5 

83.8 

84.5 

85.0 

85.0 

85.6 

85.9 

86.1 

86.3 

86.3 

86.4 

87.5 

GE 

2000 

80.0 

81.0 

82.4 

83.0 

84.9 

85.2 

85.9 

86.4 

86.4 

36.9 

87.2 

87.5 

87.6 

87.6 

87.8 

86.8 

GE 

1800 

80.0 

81.0 

82.4 

83.1 

85.0 

85.3 

06.0 

865 

86.5 

87.1 

87.3 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

89.0 

GE 

1500 

81.1 

82.4 

84.6 

85.1 

87.2 

87.5 

88.2 

88.8 

88.8 

89.4 

89.7 

39.9 

90.1 

90.1 

90.2 

91.3 

GE 

1200 

81.1 

82.4 

85.6 

86.3 

88.2 

88.4 

89.3 

89.9 

89.9 

90.6 

90.9 

91.2 

91 .3 

91.3 

91 .4 

92.5 

GE 

1000' 

|  81.1 

82.4 

85.6 

86.3 

88.3 

88.6 

89.5 

9C.2 

90.2 

90.9 

91.4 

91.7 

91.8 

91.6 

92.0 

93.1 

GE 

9001 

81.1 

82.4 

85.6 

86.3 

88.3 

88.6 

89.5 

90.2 

90.2 

90.9 

91.4 

91.7 

91.8 

91.8 

92.0 

93.3 

GE 

800 1 

81.1 

82.4 

85.6 

86.3 

88.3 

88.6 

89.5 

90.2 

90.2 

90.9 

91.4 

91.7 

91.6 

91.8 

92.0 

93.5 

GE 

7001 

81.1 

02.4 

86.0 

86.7 

88.7 

89.0 

89.9 

90.6 

90.6 

91.3 

91.8 

92.1 

92.4 

92.4 

92.8 

94.3 

GE 

600 1 

81.1 

82.9 

86.4 

87.1 

89.1 

89.4 

90.3 

91.3 

91.3 

92.0 

92.5 

92.8 

93.1 

93.1 

93.5 

95.2 

GE 

50C| 

|  81.1 

82.9 

86.4 

87.1 

89.1 

89.4 

90.3 

91.3 

91.3 

92.1 

92.7 

92.9 

93.2 

93.2 

93.7 

95.6 

GE 

400 

1  81.1 

82.9 

86.4 

87.2 

89.3 

89.5 

90.5 

91.4 

91.4 

92.2 

92.8 

93.1 

93.3 

93.3 

94.4 

96.9 

GE 

30C 

|  81.1 

82.9 

86.4 

87.2 

89.3 

69.5 

90.5 

91 .4 

91.4 

92.2 

92.8 

93.1 

93.6 

93.6 

94.7 

98.2 

GE 

200 

81.1 

82.9 

86.4 

87.2 

89.3 

89.5 

90.5 

91.4 

91.4 

92.2 

92.8 

93.1 

93.7 

94.0 

95.1 

98.9 

GE 

100 

81.1 

82  9 

86.4 

87  2 

89.3 

89.5 

90.5 

91.4 

91.4 

92.2 

92.8 

93.1 

93.7 

94.3 

95.5 

100.0 

GE 

000 1 

1 

|  81.1 

82.9 

86.4 

87.2 

89.3 

89.5 

90.5 

91 .4 

91.4 

92.2 

92.8 

93.1 

93.7 

94.3 

95.5 

100. c 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  755 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PEE  1 00  OF  RECORD:  MAT  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  DEC  HOURS:  06-U8 


CEILING 
IN  j 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

CE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

G£ 

Ml 

GE 

3,8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  I 

1 

51.8 

52.0 

52.7 

53.1 

53.5 

53.7 

54.2 

54.3 

54.3 

54.6 

54.6 

54.7 

55.3 

55.5 

56.1 

56.9 

G£ 

20000 

53.0 

53.2 

S4.0 

54.4 

54.8 

55.1 

55.6 

55.7 

5S.7 

55.9 

56.0 

56.1 

56.7 

56.9 

57.5 

58.3 

G£ 

18000 

53.2 

53.3 

54.2 

54.6 

55.0 

55.3 

55.7 

55.9 

55.9 

56.1 

56.2 

56.3 

56.9 

57.0 

57.6 

58.5 

GE 

16000 

53.3 

53.5 

54.3 

54.7 

SS.1 

55.4 

55.9 

56.0 

56.0 

56.3 

56.3 

56.4 

57.0 

57.2 

57.8 

58.6 

GE 

UOOO 

54.4 

54.6 

55.4 

55.8 

56.2 

56.5 

56.9 

57.1 

57.1 

57.3 

57.4 

S7.5 

58.1 

58.3 

58.9 

59.7 

GE 

12000 

57.0 

57.2 

58.1 

58.7 

59.1 

59.4 

59.9 

60.0 

60.0 

60.2 

60.3 

60.4 

61.0 

61.2 

61.8 

62.7 

GE 

10000 

60.4 

60.7 

61.7 

62.3 

62.7 

63.0 

63.5 

63.6 

63.6 

63.9 

63.9 

64.0 

64.6 

64.8 

65.4 

66.3 

GE 

9000 

61.8 

62.1 

63.1 

63.7 

64.2 

64.5 

64.9 

65.1 

65.1 

65.3 

65.4 

65.5 

66.1 

66.2 

66.8 

67.8 

GE 

8000 

63.8 

64.1 

63.1 

65.7 

66.2 

66.5 

66.9 

67.1 

67.1 

67.3 

67.4 

67.5 

68.1 

68.2 

68.8 

69.8 

GE 

7000 

66.6 

66.9 

67.9 

68.6 

69.1 

69.4 

69.3 

70.0 

70.0 

70.2 

70.3 

70.4 

71.0 

71.1 

71.8 

72.7 

GE 

6000 

70.4 

70.7 

71.7 

72.4 

72.9 

73.2 

73.7 

73.8 

73.8 

74.1 

74.1 

74.2 

74.8 

75.0 

75.6 

76.5 

GE 

5000 

74.8 

75.1 

76.2 

77.0 

77.4 

77.7 

78.2 

78.4 

78.4 

78.7 

78.7 

78.8 

79.4 

79.6 

80.2 

81.1 

GE 

4500 

75.1 

75.4 

76.7 

77.4 

77.9 

78.2 

78.7 

78.8 

78.8 

79.1 

79.2 

79.3 

79.9 

80.0 

80.7 

81.6 

GE 

4000 

76.6 

76.9 

78.2 

79.0 

79.4 

79.7 

80.2 

80.4 

80.4 

80.7 

80.7 

80.6 

81 .4 

81.6 

82.2 

83.1 

GE 

3500 

77.3 

77.6 

78.9 

79.7 

80.2 

80.5 

81.0 

81.3 

81.3 

81.7 

81.7 

81.8 

82.4 

82.6 

83.2 

84.1 

GE 

3000 

75.4 

7V.1 

80.4 

81.4 

82.0 

82.3 

82.8 

83.1 

83.1 

83.6 

83.7 

83.8 

84.4 

84.6 

85.2 

86.1 

GE 

2500 

78.8 

79.6 

80.9 

81.9 

82.6 

83.0 

83.6 

83.9 

83.9 

84.4 

64.7 

84.7 

85.3 

85.5 

86.1 

87.0 

GE 

2000 

79.7 

80. 5 

82.0 

83.0 

63.9 

84.3 

84.9 

85.3 

85.3 

85.9 

86.2 

86.3 

86.9 

87.0 

87.7 

88.6 

GE 

1600 

77.7 

80.5 

82.0 

83.2 

84.0 

84.4 

85.0 

85.5 

25.5 

86.0 

86.3 

86.4 

87.0 

87.2 

87.9 

88.8 

GE 

1500 

80.1 

81.2 

83.1 

84.3 

85.7 

86.2 

86.9 

87.3 

87.3 

86.0 

88.3 

88.3 

83.9 

89.1 

89.8 

90.7 

GE 

120C 

60.1 

81.2 

83.7 

85.0 

86.3 

86.8 

87.7 

88.2 

88.3 

88.9 

89.2 

89.3 

89.9 

90.0 

90.7 

91.6 

GE 

1000 

|  80.1 

81.2 

84.0 

85.5 

87.1 

87.6 

88.5 

88.9 

89.0 

89.7 

90.2 

90.3 

91.5 

91.5 

92.2 

93.1 

GE 

900 

80.2 

81.3 

84.0 

85.6 

87.2 

87.6 

88.6 

89.0 

89.1 

89.8 

90.3 

90.3 

91.4 

91.6 

92.2 

93.2 

GE 

800 

80.2 

81.3 

84.0 

85.6 

87.2 

67.6 

88.8 

89.4 

89.5 

90.2 

90.7 

90.9 

91.9 

92.1 

92.8 

93.8 

GE 

700 

60.2 

81.4 

84.2 

85.7 

87.3 

87.8 

88.9 

69.6 

89.7 

9U.4 

90.9 

91.1 

92.2 

V2.4 

93.3 

94.3 

GE 

600 

80.2 

81.6 

84.4 

86.0 

87.6 

88.0 

89.2 

90.0 

90.1 

90.9 

91.4 

91 .6 

92.7 

92.9 

93.9 

94.9 

GE 

500 

I 

80. 2 

81.6 

84.5 

86.1 

87.7 

88.2 

89.3 

90.2 

90.3 

91.2 

91.8 

91.9 

93.2 

9*. 4 

94.8 

96.1 

GE 

400 

80.2 

81.6 

84.5 

86.1 

87.7 

88.2 

89.3 

90.2 

90.3 

91.3 

91.9 

92.2 

93.3 

94.1 

95.8 

97.9 

GE 

500 

80.2 

81.6 

84.5 

86.1 

87.7 

88.2 

89.3 

90.2 

90.3 

91.3 

91.9 

92.2 

93.9 

94.2 

96.0 

98 .7 

GE 

200 

80.2 

81.6 

84.5 

86.1 

87.7 

85.2 

89.3 

90.2 

90.3 

91.3 

91.9 

92.2 

93.9 

94.4 

96.5 

99.5 

GE 

TOO 

|  80.2 

81.6 

84.5 

86.1 

87.7 

88.2 

89.3 

90.2 

90.3 

91.3 

91.9 

92.2 

94.0 

94.5 

96.6 

100.0 

GE 

000 1 

1 

80.2 

81.6 

84.5 

86.1 

87.7 

88.2 

89.3 

90.2 

90.3 

91.3 

91.9 

92.2 

9fc.O 

94.5 

96.6 

100.0 

TOTAL  NUK8ER  OF  OBSERVATIONS  1303 
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ope rating  location  -a-  percentage  frequency  or  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUG WAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER1CC  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GE 

7 

G£ 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  (X 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
C£  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

|  48.7 

49.3 

49.9 

50.0 

50.1 

50.1 

50.3 

50.  S 

50.5 

50.9 

S1.0 

51.1 

51.5 

51.6 

52.2 

52.6 

GE 

20000 

50.4 

51.0 

51.6 

51.7 

51.8 

51.8 

52.0 

52.2 

52.2 

52.6 

52.8 

52.8 

53.2 

53.4 

54.0 

54.4 

G£ 

18000 

50.8 

51.4 

52.0 

52.2 

52.3 

S2.3 

52.5 

52.8 

52.8 

53.1 

53.3 

53.4 

53.7 

53.9 

54.5 

54.9 

GE 

16000 

51.4 

52.0 

52.6 

52.8 

52.9 

52.9 

53.1 

53.4 

53.4 

53.7 

53.9 

54.0 

54.3 

54.5 

55.1 

55.5 

GE 

14000 

53.4 

54.0 

54.6 

54.6 

54.9 

54.9 

55.1 

55.3 

55.3 

55.7 

55.8 

55.9 

56.3 

56.4 

57.0 

57.5 

GE 

12000 

55.7 

56.4 

57.0 

57.3 

57.3 

57.3 

S7.6 

57.8 

57,8 

58.2 

58.3 

58.4 

58.8 

58.9 

59.5 

60.0 

GE 

10000 

59.2 

60.1 

60.7 

61.0 

61.1 

41.1 

61.3 

61.5 

61.5 

61.9 

62.1 

62.1 

62.5 

62.7 

63.3 

63.7 

GE 

9000 

61.0 

61.9 

62.5 

62.8 

62.9 

62.9 

63.1 

63.3 

63.3 

63.7 

63.9 

63.9 

64.3 

64.5 

65.1 

65.5 

GE 

8000 

|  63.3 

64.2 

64.8 

65.1 

65.2 

65.2 

65.4 

65.7 

65.7 

66.0 

66.2 

66.3 

66.6 

66.8 

67.4 

67.8 

GE 

7000 

|  66.4 

67.3 

67.9 

68.3 

68.4 

68.4 

68.6 

68.8 

68.8 

69.2 

69.3 

69.4 

69.8 

69.9 

70.5 

71.0 

GE 

6000 

70.6 

71.6 

72.3 

72.7 

73.0 

73.0 

73.2 

73.5 

73.5 

73.8 

74.0 

74.1 

74.4 

74.6 

75.2 

75.6 

GE 

5000 

75.5 

76.5 

77.1 

77.6 

77.9 

77.9 

78.1 

78.3 

78.3 

78.7 

78.9 

78.9 

79.3 

7V. 5 

80.1 

80.5 

GE 

4500 

76.5 

77.5 

78.3 

78.9 

79.3 

79.3 

79.5 

79.8 

79.8 

80.1 

80.3 

80.4 

80.7 

80.9 

81.5 

81.9 

GE 

4000 

78.0 

79.0 

79.9 

80 .6 

81.1 

81.1 

81.3 

81.6 

81.6 

81.9 

82.2 

82.3 

82.7 

82.8 

85.4 

83.9 

GE 

3500 

78.8 

79.8 

80.7 

81.5 

82.0 

82.0 

82.2 

82.5 

82.5 

82.8 

83.1 

83.2 

83.6 

83.7 

84.3 

84.8 

GE 

3000 

80.1 

81.1 

82.2 

83.1 

83.7 

83.7 

84.0 

84.2 

84.3 

84.6 

84.9 

85.0 

85.4 

85.5 

86.1 

86.6 

GE 

2500 

BO. 5 

81.6 

82.6 

83.7 

84.3 

84.3 

84.6 

84.9 

84.9 

85.4 

85.7 

85.8 

86.1 

86.3 

86.9 

87.3 

GE 

2000 

81.1 

82.2 

83.4 

84.5 

85.4 

85.4 

85.9 

86.3 

86.4 

86.8 

87.1 

87.2 

87.6 

87.7 

88.3 

88.8 

GE 

1800 

81.2 

82.2 

83.5 

84.6 

85.6 

85.6 

86.1 

86.5 

86.6 

87.0 

87.3 

87.4 

87.8 

87.9 

88.5 

89.0 

GE 

1500 

81.5 

82.5 

84.2 

85.5 

86.5 

86.5 

37.4 

87.8 

87.9 

88.4 

88.7 

88.8 

89.1 

89.3 

89.9 

90.3 

GE 

1200 

81.7 

82.3 

84.4 

65.9 

87.0 

87.1 

88.2 

88.5 

88.8 

89.5 

89.8 

89.  V 

90.3 

90.4 

91.0 

91.5 

GE 

1000 

81 .9 

83.1 

84.9 

86.5 

87.8 

87.9 

89.1 

89.5 

89.7 

90.7 

91.1 

91.2 

91.9 

92.1 

92.7 

93. 1 

GE 

9001 

81.9 

B3.1 

8-..  9 

86.6 

87.9 

87.9 

89.1 

89.6 

89.8 

90.9 

91.3 

91.5 

92.1 

92.3 

92.9 

93.3 

GE 

800 1 

81.9 

83.1 

E5.2 

86.8 

88.2 

88.2 

89.7 

90.3 

90.5 

91.6 

92.0 

92.1 

92.8 

93.0 

93.6 

94.2 

GE 

700 

81.9 

83.1 

05.2 

86.9 

88.4 

88.5 

89.9 

90.6 

90.8 

92.0 

92.4 

92.5 

93.3 

93.5 

94.2 

94.8 

GE 

600 1 

81.9 

83.2 

85.3 

87.2 

88.8 

88.8 

90.5 

91.3 

91.5 

92.7 

93.2 

93.3 

94.2 

94.4 

95.1 

95.7 

GE 

500 1 

81.9 

83.4 

85.5 

87.6 

89.3 

89.4 

91,0 

92.1 

92.3 

93-6 

94.0 

94.2 

95.1 

95.4 

96.5 

97.1 

GE 

400| 

i  81.9 

83.4 

05.5 

87.6 

89.4 

89.7 

91.3 

92.4 

92.7 

93.9 

94.4 

94.7 

95.7 

96.3 

97.4 

98.4 

GE 

300  j 

81.9 

83.4 

85.5 

87.6 

89.4 

89.7 

91.3 

92.4 

92.8 

94.1 

94.5 

94.8 

95.8 

96.4 

97.8 

99.1 

GE 

200 

81.9 

83.4 

85.*. 

87.6 

89.4 

89.7 

91.3 

92.4 

92.8 

94.1 

94.5 

94.8 

95.9 

96.5 

98.1 

99.8 

GE 

100 1 

81.9 

83.4 

85.5 

87.6 

89.4 

89.7 

91 .3 

92.4 

92.8 

94.1 

94.5 

94.8 

95.9 

96.5 

98.1 

100.0 

GE 

000 |  81.9 

83.4 

85.5 

87.6 

89.4 

89.7 

91.3 

92.4 

92.8 

94.1 

94.5 

94.8 

95.9 

96.5 

98.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1334 
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USAFETAC/DS- 90/228  PAGE  282 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  +7  MONTH:  DEC  HOURS:  12- 14 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

1  6E 
|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GC 

1/2 

GE 

3/8 

CE 

1/4 

CE 

0 

NO  CEIL  | 

53.1 

53.2 

53.5 

53.5 

53.6 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

54.0 

54.1 

54.2 

GE  200001 

56.3 

56.5 

56.8 

56.8 

56.9 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.4 

57.5 

GE 

18000 

56.6 

56.6 

57.1 

57.1 

57.2 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.7 

57.8 

GE 

16000 

57.5 

57.7 

58.0 

58.0 

58.1 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.6 

58.7 

GE 

14000 

60.2 

60.3 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.3 

61.4 

GE 

12000 

62.8 

62.9 

63.2 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

64.0 

GE 

10000 

66.8 

66.9 

67.2 

67.2 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.9 

68.0 

GE 

9000 

68.2 

68.4 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.4 

69.4 

GE 

6000 

69.8 

70.0 

70.3 

70.3 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.9 

71.0 

GE 

7000 

71.7 

71.8 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

72.9 

GE 

6000 

75.8 

76.0 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.1 

GE 

5000 

80.2 

80.4 

80.7 

80.7 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.4 

81.4 

GE 

4500 

81.2 

81.4 

81.8 

81.9 

82.1 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.6 

82.7 

GE 

4000 

83.1 

83.2 

84.1 

84.2 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

85.0 

GE 

3500 

83.8 

84.0 

84.9 

85.0 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.8 

GE 

3000 

85.5 

85.7 

86.8 

86.9 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.8 

87.9 

GE 

2500 

85.7 

86.0 

87.1 

87.3 

87.7 

88.0 

88.2 

88.4 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

89.1 

GE 

2000 

86.2 

86.8 

87.9 

88.2 

88.7 

89.1 

89.4 

89.6 

89.7 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

GE 

1800 

86.3 

86.9 

88.0 

88.4 

88.8 

89.2 

89.6 

89.7 

89.9 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.6 

90.7 

GE 

1500 

86.6 

87.2 

88.5 

89.1 

89.6 

90.0 

90.5 

90.7 

90.9 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

92.1 

GE 

1200 

87.0 

87.9 

89.2 

89.9 

90.6 

91.0 

91.5 

91.8 

91.9 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

GE 

1000 

87.4 

88.4 

89.7 

90.5 

91.2 

91.7 

92.3 

92.5 

92.7 

93.7 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.4 

GE 

900 

87.4 

88.4 

89.7 

90.6 

91.3 

91.8 

92.4 

92.7 

92.8 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

94.6 

94.8 

GE 

800 

87.7 

88.7 

90.1 

91.0 

91.8 

92.2 

93.1 

93.6 

93.7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.4 

95.5 

95.6 

95.8 

GE 

700 

88.0 

89.0 

90.6 

91.8 

92.6 

93.1 

93.9 

94.5 

94.6 

95.9 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.8 

97.1 

GE 

600 

88.1 

89.2 

90.8 

92.2 

93.0 

93.5 

94.3 

94.9 

95.2 

96.7 

97.1 

97.2 

97.5 

97.6 

97.7 

98.0 

GE 

500 

88.3 

89.4 

91.0 

92.6 

93.5 

94.0 

94.9 

95.5 

95.8 

97.3 

97.7 

97.8 

98.2 

98.3 

93.6 

98.8 

GE 

400 

88.3 

89.4 

91.0 

92.6 

93.5 

94.0 

94.9 

95.5 

95.9 

97.4 

98.0 

98.0 

98.4 

98.6 

98.9 

99.2 

GE 

300 

88.3 

89.4 

91.0 

92.6 

93.5 

94.0 

94.9 

95.5 

95.9 

97.4 

98.0 

98.0 

98.4 

98.6 

99.0 

99.5 

GE 

200 

88.3 

89.4 

91.0 

92.6 

93.5 

94.0 

94.9 

95.5 

95.9 

97.4 

98.0 

98.0 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

GE 

100 

88.3 

89.4 

91.0 

92.6 

93.5 

94.0 

94.9 

95.5 

95.9 

97.4 

98.0 

98.0 

98.4 

98.6 

99.2 

100.0 

GE 

000! 

88.3 

89.4 

91.0 

92.6 

93.5 

94.0 

94.9 

95.5 

95.9 

97.4 

98.0 

98.0 

98.4 

98.6 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1325 


D  -  2  -  104 


USAFtTAC/W'90/m  M*t  ICS 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  Of  RECORD:  MA  60  ■  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  OEC 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  | 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G£ 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

52.5 

52.5 

52.5 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GE  20000! 

55.5 

55.5 

5S.5 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

GE 

18000 

56.1 

56.1 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

16000 

56.8 

56.8 

56.8 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GE 

14000 

58.5 

58.5 

58.5 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.0 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

G£ 

12000 

62.8 

62.8 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GE 

10000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

9000 

68.4 

68.4 

68.4 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

66.8 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

8000 

71.5 

71.5 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GE 

7000 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

6000 

77.5 

77.5 

77.5 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

SCOO 

82.0 

82.0 

82.0 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

4500 

82.9 

82.9 

82.9 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

4000 

85.2 

85.2 

85.2 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

5500 

86.9 

86.9 

86.9 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

3000 

88.2 

88.4 

88.9 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

2500 

88.9 

89.0 

89.5 

90.2 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

2000 

89.9 

90.6 

91.0 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

1800 

89.9 

90.6 

91.0 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.4 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

1500 

90.3 

91.2 

91.7 

92.5 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

1200 

90.7 

91.9 

92.4 

93.3 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

94.1 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

1000 

|  90.9 

92.1 

92.6 

93.5 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

94.3 

94.9 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

900 

91.0 

92.3 

92.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.8 

95.8 

95.8 

95.8 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

GE 

800 

91.2 

92.5 

92.9 

94.2 

94.5 

94.5 

94.9 

95.0 

95.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

GE 

700 

91.7 

93.1 

93.9 

95.5 

95.7 

95.7 

96.2 

96.3 

96.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GE 

600 

91.7 

93.1 

93.9 

95.5 

95.9 

96.0 

96.5 

96.6 

97.1 

96.1 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GE 

500 

1 

91.7 

93.1 

93.9 

95.5 

96.1 

96.2 

96.6 

96.8 

97.3 

98.5 

96.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

GE 

-00 

|  91.7 

93.2 

94.0 

95.6 

96.2 

96.3 

96.7 

96.9 

97.4 

98.6 

98.6 

98.7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

300 

1  91.7 

93.2 

94-0 

95.6 

96.2 

96.3 

96.7 

96.9 

97.4 

96.6 

98.6 

98.7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

200 

91.7 

93.2 

94.0 

95.6 

96.2 

96.3 

96.7 

96.9 

97.4 

96.6 

98.6 

98.7 

99.3 

99.5 

99.6 

99.7 

GE 

100 

91.7 

93.2 

94.0 

95.6 

96.2 

96.3 

96.7 

96.9 

97.4 

98.6 

98.6 

98.7 

99.3 

99.5 

99.6 

100.0 

GE 

000 1 

|  91.7 

93.2 

94.0 

95.6 

96.2 

96.3 

96.7 

96.9 

97.4 

98.6 

98.6 

98.7 

99.3 

99.5 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1104 
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A 

OPERATIW 

i  LOCATION  "A“ 

PERCENTAGE 

FREOUENCT  OF 

OCCURRENCE  OF 

CEILING 

VERSUS 

VISIBILITY 

V 

USAFETAC, 

,  ASHEVILLE  70 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER: 

690110 

STATION  NAME:  DUGUAV  PROVING  GROUNDS  UT 

PERIOD  OF  RECORD: 

MAT 

60  -  APR 

90 

1ST 

TC  l/TC 

:  ♦  7 

MONTH:  DEC 

HOURS 

:  18- 

20 

CEIIIKS 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  NILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

!„, 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

58.1 

58.1 

58.1 

58.2 

CE  200001 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57. 9 

57.9 

58.1 

58.1 

58.1 

58.2 

GE  18000 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

S7.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

GE 

16000 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

58.1 

58.1 

50.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

56.5 

SE 

14000 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.4 

GE 

12000 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63-0 

63.2 

- 

GE 

10000 

66.3 

66.4 

66.4 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

GE 

9000 

67.7 

67.9 

67.9 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

GE 

8000 

69.9 

70.0 

70.0 

70. S 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

71.0 

GE 

7000 

71.5 

71.6 

71.6 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

GE 

6000 

I  76.6 

76.7 

76.7 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

GE 

5000 

|  81.0 

81.2 

81.2 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.9 

81 .9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

GE 

4500 

81.9 

82.0 

82.1 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

GE 

4000 

83.6 

83.7 

83.9 

84.1 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.7 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

GE 

3500 

8S.3 

85.5 

85.6 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

GE 

3000 

86.6 

86.7 

86.8 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

GE 

2500 

87.6 

87.8 

87.9 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

GE 

2000 

89.2 

89.8 

90.3 

90.9 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

GE 

1800 

89.4 

89.9 

90.6 

91.1 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

GE 

1500 

90.1 

90.6 

91.3 

91.9 

92.6 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

93.5 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

— 

GE 

1200 

1  90.2 

90.9 

91.5 

92.5 

93.1 

93.1 

93.3 

93.5 

93.5 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

GE 

1000 

1  90.6 

91.3 

91.9 

92.9 

93.5 

93.5 

93.7 

94.0 

94.0 

94.6 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.2 

GE 

900 

90.6 

91.4 

92.2 

93.4 

94.1 

94.1 

94.2 

94.5 

94.5 

V5.2 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

GE 

800 

90.6 

91.4 

92.2 

93.4 

94.2 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

95.3 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

GE 

700 

90.6 

91.5 

92.5 

93.7 

94.8 

94.8 

94.9 

95.2 

95.2 

95.8 

96.0 

96.0 

96  2 

96.2 

96.2 

96. S 

GE 

600 

90.6 

91.8 

92.7 

94.0 

95.3 

95.6 

95.7 

96.1 

96.2 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

57.4 

97.7 

GE 

500 

90.6 

91.9 

92.9 

94.1 

95.8 

96.1 

96.2 

96.6 

96.8 

97.6 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98 .7 

GE 

400 

90.6 

91.9 

92.9 

94.1 

95.8 

96.1 

96.2 

96.6 

96.8 

97.7 

97.8 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.8 

GE 

300 

90.6 

91.9 

93.0 

94.2 

96.1 

96.4 

96.5 

96.9 

97.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

99.6 

GE 

200 

90.6 

91.9 

93.0 

94.2 

96.1 

96.4 

96.5 

96.9 

97.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

99.7 

GE 

100 

90.6 

91.9 

93.0 

94.2 

96.1 

96.4 

96.5 

96.9 

97.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

99.9 

CE 

000 1 

90.6 

91.9 

93.0 

94.2 

96.1 

96.4 

96.5 

96.9 

97.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

744 

- 

o  ■ 

2  ■  106 

• 
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OPERAT 1 NG  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  MC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUWER:  690110  STATION  NAME:  DUGVAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  ■  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

QNTH: 

DEC 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  tN 

STATU1E  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

59.3 

59.6 

59.8 

60.1 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

20000 

59.3 

59.6 

59.8 

60.1 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

18000 

59.3 

59.6 

59.8 

60.1 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

16000 

59.3 

59.6 

59.8 

60.1 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

UOOO 

59.3 

59.6 

59.8 

60.1 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

12000 

62.2 

62.5 

62.7 

63.0 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GE  10000 

65.1 

65.4 

65.6 

65.9 

66.2 

66.2 

66.2 

66.4 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

9000! 

66.7 

67.0 

67.1 

67.4 

67.7 

67.7 

67.7 

67.9 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

8000 

69.6 

69.9 

70.0 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GE 

7000 

72.0 

72.4 

72.5 

72.8 

73.1 

73.1 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GE 

6000 

75.6 

75.9 

76.0 

76.3 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.  1 

77.1 

77.1 

GE 

5000 

79.4 

79.7 

79.9 

80.2 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

4500 

80.2 

80.5 

80.8 

81.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.7 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

4000 

81.9 

82.2 

82.5 

82.8 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

GE 

5500 

82.5 

82.8 

83.1 

83.4 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.2 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

GE 

3000 

|  83.7 

84.0 

84.3 

84.8 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.6 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

GE 

2500 

|  84.8 

8S.1 

85.4 

86.0 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.8 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

GE 

2000 

85.7 

86.5 

87.6 

88.2 

88.6 

88.6 

88.8 

88.9 

89.1 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

GE 

1800 

|  85.7 

86.5 

87.6 

88.2 

88.6 

88.6 

88. 8 

88.9 

89.1 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

GE 

1500 

86.8 

87.6 

88.6 

89.2 

89.7 

89.7 

90.2 

90.3 

90.5 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

GE 

1200 

|  87.4 

88.3 

89.7 

90.3 

90.8 

90.8 

91.6 

91.7 

91.9 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

GE 

1000' 

|  87.4 

83.3 

89.7 

90.3 

90.8 

90.8 

91.6 

91.7 

91.9 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

GE 

9001 

87.4 

88.6 

90.2 

90.8 

91.2 

91.2 

92.0 

92.2 

92.3 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.4 

93.5 

G£ 

800 1 

|  87.4 

88.8 

90.3 

90.9 

91.9 

91.9 

92.6 

92.8 

92.9 

93.5 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94  3 

94.5 

GE 

700 

|  87.9 

89.2 

90.8 

91.4 

92.3 

92.3 

93-1 

93.2 

93.4 

94.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

GE 

6C0| 

i  67.9 

89.6 

91.1 

91.9 

92.8 

92.8 

93.5 

93.7 

93.9 

94.5 

95.1 

95.1 

9S.1 

95.1 

95.4 

95.5 

GE 

500 1 

|  87.9 

89.6 

91.1 

91.9 

92.9 

93.1 

94.0 

94.5 

94.6 

95.2 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.5 

97.1 

GE 

400 1 

1  87.9 

89.6 

91.1 

91 .9 

92.9 

93.1 

94.0 

94.6 

94.8 

95.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.5 

98.6 

GE 

500 1 

|  87.9 

89.6 

91.1 

91.9 

92.9 

93.1 

94.0 

94.6 

94.8 

95.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.5 

99.1 

GE 

200 

87.9 

89.6 

91.1 

91.9 

92.9 

93.1 

94.0 

94.6 

94.8 

95.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.7 

99.2 

GE 

100 

|  87.9 

89.6 

91.1 

91 .9 

92.9 

93.1 

94.0 

94.6 

94.8 

95.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.7 

100.0 

GE 

000 

|  87.9 

89.6 

9’ .  1 

91.9 

92.9 

93.1 

94.0 

94.6 

94.8 

95.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  651 
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OPERATING  LOCATION  "A-  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USA Ft TOC.  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NMC:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  Of  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  | 

FEET  j 

1  <2 
|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

53.9 

54.1 

54.4 

54.6 

55.0 

55.0 

55.3 

55.4 

S3. 4 

55.6 

55.7 

55.8 

56.0 

S6.1 

56. 3 

56.7 

GE  20000 

55.4 

55.6 

55.9 

56.1 

56.5 

56.5 

56.8 

56.9 

56.9 

57.1 

57.2 

57.3 

57. S 

57.6 

57.8 

58.2 

GE  18000 

55.6 

55.8 

56.2 

56.4 

56.7 

56.8 

57.0 

57.1 

57.1 

57.3 

57.5 

57.5 

57.8 

57.8 

58.1 

58.5 

GE  16000 

56.0 

56.2 

56.6 

56.8 

57.1 

57.2 

57.4 

57.5 

57.5 

57.7 

57.9 

57.9 

58.2 

58.2 

58.5 

58.9 

G£  14000 

57.3 

57.5 

57.9 

58.1 

58.4 

58.5 

58.7 

58.8 

58.8 

59.1 

59.2 

59.2 

59.5 

59.6 

59.8 

60.2 

at  ijooo 

60.2 

60.4 

60.8 

61.0 

61.4 

61.5 

61.7 

61.8 

61.8 

62.0 

62.1 

62.2 

62.4 

62.5 

62.  S 

63.1 

GE  10000 

63.7 

64.0 

64.4 

64.7 

65.0 

65.1 

65.4 

65.5 

65.5 

65.7 

65.8 

65.9 

66.2 

66.2 

66.5 

66.9 

GE 

9000 

65.1 

65.4 

65.8 

66.1 

66.5 

66.6 

66.8 

66.9 

67.0 

67.2 

67.3 

67.4 

67.6 

67.7 

67.9 

68.3 

GS 

8000 

67.2 

67.6 

67.9 

68.3 

68.6 

68.7 

69.0 

69.1 

69.1 

69.4 

69.5 

60.6 

69.8 

69.9 

70.1 

70.5 

GE 

7000 

69.7 

70.0 

70.4 

70.7 

71.1 

71.2 

71.5 

71.6 

71.6 

71.8 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72.6 

73.0 

GE 

6000 

73.7 

74.0 

74.4 

74.8 

75.2 

75.3 

75.6 

75.7 

75.7 

75.9 

76.1 

76.1 

76.4 

76.4 

76.7 

77.1 

ge 

5000 

78.0 

78.3 

7C.8 

79.2 

79.6 

79.7 

80.0 

80.1 

N.1 

80.4 

80.5 

80.6 

80.8 

80.9 

81.2 

81.5 

GE 

4300 

78.8 

79.1 

79.6 

80.1 

80.5 

80.6 

80.9 

81.0 

61.0 

81.3 

81.5 

81.5 

81.8 

81.8 

52.1 

82.5 

GE 

4000 

80.4 

80.7 

81.4 

81.8 

82.3 

82.4 

82.7 

82.9 

e2.9 

83.2 

83.3 

63.4 

83.6 

83.7 

84.0 

84.4 

GE 

3300 

81.3 

81.6 

82.3 

82.8 

83.3 

83.4 

83.7 

63.9 

83.9 

84.2 

84.4 

84.4 

84.7 

84.7 

85.0 

85.4 

GE 

3000 

82.6 

83.2 

84.0 

84.6 

85.1 

85.2 

8S.S 

85.7 

85.8 

86.1 

86.3 

86.4 

86.6 

86.7 

87.0 

87.4 

GE 

2300 

83.2 

83.8 

84.6 

85.3 

85.9 

86.0 

86.4 

86.7 

86.7 

87.2 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

88.0 

88.4 

GE 

2000 

64.0 

84.8 

85.9 

86.6 

87.3 

87.5 

88.0 

88.2 

88.3 

88.8 

69.0 

89.1 

89.3 

89.4 

89.7 

90.1 

GE 

1800 

84.1 

84.9 

86.0 

86.7 

87.5 

87.6 

88.1 

88.4 

88.5 

89.0 

89.2 

89.3 

89.5 

89.6 

89.9 

90.3 

GE 

1500 

84.6 

85.6 

86.9 

87.8 

88.6 

88.3 

89.5 

89.8 

89.9 

90.5 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.4 

91.8 

GE 

1200 

84.9 

86.0 

87.6 

88.5 

89.5 

89.7 

90.4 

90.8 

90.9 

91.6 

91.8 

91.9 

92.1 

92.2 

92.5 

92.9 

GE 

1000 

85.1 

86.2 

67.9 

88.9 

89.9 

90.1 

91.0 

91.3 

91.5 

92.3 

92.6 

92.6 

93.1 

93.1 

93.4 

93.8 

GE 

900 

85.1 

86.3 

88.0 

89.1 

90.1 

90.3 

91.2 

91.5 

91.7 

92.6 

92.9 

93.0 

93.4 

93.5 

93.8 

94.2 

GE 

800 

85.2 

86.4 

88.1 

89.3 

90.4 

90.6 

91.6 

92.0 

92.2 

93.1 

93.4 

93.5 

94.0 

94.1 

94.4 

94.9 

GE 

700 

85.3 

86.6 

88.5 

89.8 

90.9 

91.1 

92.1 

92.6 

92.7 

93.7 

94.0 

94.1 

94.7 

94.7 

95.1 

95.7 

GE 

600 

85.3 

86.8 

68.7 

90.0 

91.2 

91.5 

92.5 

93.1 

93.3 

9*. 3 

94.7 

94.9 

95.4 

95.5 

95.9 

96.4 

GE 

300 

8S.4 

86.9 

88.8 

90.2 

91.5 

91.8 

92.9 

93.5 

93.7 

94.8 

95.3 

95.4 

96.0 

96.1 

96.7 

97.4 

GE 

400 

85.4 

86.9 

88.8 

90.3 

91.6 

91.9 

92.9 

93.6 

93.8 

95.0 

95.6 

95.7 

96.4 

96.6 

97.4 

98.4 

GE 

300 

85.4 

86.9 

88.8 

90.3 

91.6 

91.9 

V3.0 

93.6 

93.9 

95.0 

95.7 

95.8 

96.5 

96.8 

97.6 

99.1 

GE 

200 

85.4 

86.9 

88.8 

90.3 

91.6 

91.9 

93.0 

93.6 

93.9 

95.0 

95.7 

95.8 

96.6 

96.9 

97.8 

99.5 

GE 

too 

*5.4 

86.9 

88.8 

90.3 

91.6 

91.9 

93. 0 

93.6 

93.9 

95.0 

95.7 

95.8 

96.6 

97.0 

97.9 

100.0 

GE 

000 1 

1 

j  *5.4 

86.9 

83.8 

90.3 

91.6 

91.9 

93.0 

93.6 

93.9 

95.0 

95.7 

95.8 

96.6 

97.0 

97.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7847 


D  -  2  •  108 
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Oft  HAT  INC  LOCATION  “A"  -fc,  CENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMER:  6901 10  STATION  NAME:  DUCWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTH 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

CEILING 

visibility  IN 

statute  miles 

IN  1 

GE 

G£ 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

i  7 

6 

5 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

» 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  j 

1 

70.5 

70.6 

70.7 

70  6 

70.B 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

GE  20000 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

SE 

18000 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

16000 

72,7 

72.8 

72 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

T$.2 

73.3 

73.3 

GE 

14000 

74.0 

74.1 

7< 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

GE  12000 | 

77.1 

77.2 

T,.i 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

GE 

10000 

80.4 

80.5 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

GE 

9000 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

32.2 

82.3 

GE 

8000 

83.6 

6_.7 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84. 1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

GE 

7000 

as. 6 

85.7 

85.8 

85.9 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

GE 

6000 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

B9.J 

89.3 

39.4 

89.4 

GE 

5000 

1 

91.5 

91.6 

91.8 

91.9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

GE 

4500 

92.1 

92.5 

92.5 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.  C 

93.1 

GE 

4000 

93.4 

95.6 

93.8 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

GE 

5500 

94.1 

94.5 

94.5 

94.7 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

GE 

5000 

95.0 

95.2 

95.5 

95.7 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

GE 

2500 

95.5 

95.7 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

GE 

2000 

95.8 

96.1 

96.5 

96.8 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

GE 

1800 

|  95.9 

96.1 

96.5 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

-GE 

1500 

|  96.0 

96.3 

96.8 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

GE 

1200 

96.1 

96.4 

96.9 

97.3 

97.6 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GE 

1000 

[  96.2 

96.5 

97.1 

97.4 

97.8 

97.9 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

9B.6 

98.7 

GE 

9001 

96.2 

96.6 

97.1 

97.5 

97.9 

97.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

GE 

800 1 

!  96.3 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

GE 

700 

96.3 

96.6 

97.2 

97.6 

98.0 

98.1 

98.3 

98.4 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

GE 

600 1 

96.3 

96.6 

97.2 

97.7 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

93.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

GE 

500 

1 

96.3 

96.6 

97.2 

97.7 

98.1 

98.2 

96.5 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

GE 

400 

96.3 

96.7 

97.3 

97.7 

98.1 

98.2 

98.5 

98.6 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.1 

99.5 

99.7 

GE 

500 

96.3 

96.7 

97.3 

97.7 

98.1 

98.2 

98.5 

98.6 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

GE 

200 

96.3 

96.7 

97.3 

97.7 

98.1 

98.2 

98.5 

98.6 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.9 

GE 

100 

|  96.3 

96.7 

97.3 

97.7 

98.1 

98.2 

98.5 

98.6 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

100. C 

GE 

0001 

I  96.3 

96.7 

97.3 

97.7 

98-1 

98.2 

98.5 

98.6 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

tOTAL  NUK8ER  OF  OBSERVATIONS:  97963 

0-2-109 
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OPERATING  LOCATION  *A«  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  01  SKY  COVER 

UNMET  AC,  AENEVIUE  NC  FkOM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUNKS:  MOTTO  STATION  NANI:  OLMUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JAN  HOURS ; AIL 


NOUNS  I 

(LSTJ  j 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

obscuration 

TOTAL 

OSS 

00-02 

32.9 

20.6 

15.5 

30.6 

.6 

66.7 

651 

03-05 

32.2 

17.7 

16.7 

35.1 

.3 

50.1 

734 

06-08 

22.9 

19.3 

17.9 

37.3 

2.6 

57.8 

3.6 

1433 

09-TT 

1S.8 

16.1 

21.9 

60.9 

3.3 

66.1 

6.4 

1473 

12-16 

15. 6 

20.0 

20.6 

61.8 

2.3 

64.6 

3.1 

1660 

15-17 

15.S 

19.3 

20.9 

62.8 

1.6 

65.1 

1.4 

1179 

18-20 

26.5 

18.0 

16.7 

60.5 

.6 

57.5 

744 

21-23 

29.8 

17.5 

17.7 

36.6 

.5 

52.7 

651 

AU 

NOUNS 

21.6 

18.9 

18.9 

38.9 

1.8 

59.5 

2.1 

8325 

MONTH:  FEB  HOURS: 

ALU 

00-02 

30.8 

23.5 

19.1 

26.6 

.2 

45.7 

591 

03-05 

30.6 

19.0 

20.6 

30.2 

53.6 

652 

06-08 

20.0 

21.9 

20.3 

36.6 

1.2 

58.2 

1.7 

1317 

09-11 

13.6 

26.0 

22.6 

38.1 

1.5 

62.2 

1.7 

1356 

12-16 

12.0 

26.5 

25.3 

37.2 

1.0 

63.6 

1.6 

1337 

15-17 

13.6 

21.7 

25.5 

39.2 

0 
•  *> 

66.9 

1.1 

1079 

16-20 

20.9 

19.0 

22.7 

37.3 

60.0 

678 

21-23 

30.3 

20.3 

17.8 

31.5 

.2 

49.4 

591 

ALL 

HOURS 

19.2 

22.2 

22.3 

35.7 

.7 

58.7 

1.1 

7601 

0  •  3  -  1 
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operating  location  uah  percentage  frequency  of  occurrence  of  sky  cover 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER100  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS: AIL 


HOURS  | 
(LST) 

|  CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AlRiMY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

CBS 

00-02 

|  40.4 

19.1 

12.2 

28.3 

40.4 

591 

03-05 

|  38.2 

18.9 

15.3 

27.6 

42.9 

693 

06-06 

|  22.9 

21.8 

21.1 

33.4 

.8 

55.4 

1 .4 

1466 

09-11 

|  18.4 

21.1 

22.8 

37.3 

.5 

60.6 

1.0 

1519 

12-  H 

13.9 

21.6 

26.8 

37.4 

.2 

64.5 

1.2 

1472 

15-17 

14.0 

20.1 

25.9 

39.6 

.3 

65.8 

.7 

1206 

18-20 

21.1 

22.4 

19.1 

37.1 

.3 

56.5 

744 

21-23 

34.7 

21.2 

17.3 

26.8 

44.1 

590 

AIL 

HOURS 

! 

22.4 

21.0 

21.6 

34.7 

.3 

56.6 

.7 

8281 

MONTH:  APR  HOURS: 

all 

00-02  | 

30.4 

22.2 

14.6 

32.8 

47.4 

540 

03-05 

31.9 

24.2 

14.0 

30.0 

44.0 

744 

06-08 

20.4 

23.3 

22.7 

33.2 

.3 

56.3 

.1 

1438 

09-11 

16.9 

26.4 

20.6 

35.7 

.4 

56.7 

.1 

1483 

12-14 

11.8 

25.6 

25.0 

37.4 

.1 

62.6 

.2 

1443 

15-17 

10.6 

22.7 

26.5 

40.1 

.1 

66.7 

.2 

1101 

18-20 

14.6 

19.4 

23.8 

42.2 

66.0 

720 

21-23 

25.0 

21.1 

23.1 

30.7 

53.9 

540 

ALL 

HOURS 

18.4 

23.7 

22.0 

35.7 

.2 

57.9 

.1 

80C9 

D  -  J  ■  2 
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GPERAT1NS  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNHR:  690110  STATION  NAME:  MJGUAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD :  NAY  60  •  APR  90 

1ST  TO  UTCt  *  7  MONTH:  NAY  HOURS:ALl 


HOURS  1 
(1ST)  | 

CLEAR 

SCATTERED 

INKER 

AIRUAY  CUSSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

35.0 

28.7 

15.8 

20.4 

36.3 

651 

03-03 

30.0 

30.8 

17.6 

21.8 

39.2 

873 

06-06 

23.6 

26.4 

20.6 

27.4 

48.0 

.2 

1528 

09-11 

21.1 

28.5 

22.3 

28.1 

50.5 

1524 

12-H 

n.7 

31.6 

25.1 

28.8 

53.9 

.1 

1461 

13-17 

11.6 

28.3 

29.2 

31.0 

60.2 

.2 

1101 

16-20 

13.5 

27.1 

26.5 

34.9 

59.4 

837 

21-23 

23.8 

27.3 

23.8 

25.0 

48.8 

651 

AU 

HOURS 

20.6 

29.0 

22.7 

27.7 

50.4 

.1 

8626 

HONTH:  JUN  HOURS: 

ALL 

09-02 

68.1 

21.6 

12.7 

17.8 

30.5 

630 

03-05 

63.6 

26.1 

13.2 

17.0 

30.2 

853 

06-06 

36.6 

31.6 

17.7 

16.5 

34.2 

1500 

09-11 

35.0 

32.1 

15.6 

17.5 

32.9 

1505 

12-H 

27.7 

36.2 

19.4 

18.6 

38.1 

1437 

13-17 

23.3 

31.6 

21.1 

23.8 

44.9 

1067 

1820 

25.8 

28.6 

20.5 

25.1 

45.6 

810 

21-23 

35.6 

23.5 

20.3 

20.6 

41.0 

630 

AIL 

HOURS 

33.2 

29.9 

17.6 

19.2 

36.9 

8432 

0  -  J  •  3 
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OPERATING  LOCATION  HA“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCWAY  PROVING  GROUNOS  UT  PERI00  OF  RECORO:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:ALL 


HOURS  | 
(LST)  | 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CUSSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

total 

OBS 

00-02 

54.1 

26.1 

12.0 

7.8 

19.8 

651 

03-05 

47.9 

29.8 

14.1 

8.2 

22.4 

850 

06-00 

35.9 

32.4 

21.5 

10.2 

31.7 

1460 

09-11 

39.8 

34.1 

18.1 

7.9 

26.0 

1486 

12-14 

32.0 

39.6 

22.6 

5.8 

28.4 

1412 

15-17 

24.4 

39.9 

26.4 

9.3 

35.8 

.1 

1074 

18-20 

28.3 

30.7 

26.3 

14.2 

41.0 

837 

21-23 

38.2 

33.2 

20.6 

8.0 

23.6 

651 

ALL 

HOURS 

36.5 

34.0 

20.’ 

8.8 

29.5 

.0 

8429 

MONTH:  AUG  HOURS: 

All 

00-02 

50.7 

24.9 

15. S 

8.9 

24.4 

651 

03-05 

50.5 

28.1 

13.6 

7.8 

21.4 

850 

06-00 

35.8 

37.6 

18.5 

8.1 

26.5 

1477 

09-11 

38.4 

35.9 

18.3 

7.4 

25.8 

1495 

12-14 

27.5 

44.3 

20.0 

8.1 

28.2 

1428 

15-17 

21.8 

40.0 

26.0 

12.2 

38.2 

.1 

1076 

18-20 

25.3 

30.7 

27.0 

16.9 

44.0 

810 

21-23 

41.3 

27.0 

20.1 

11.5 

31.6 

651 

all 

HOURS 

35.1 

35.3 

19.9 

9.6 

29.5 

.0 

8438 

D  -  3  -  4 


USAFETAC/OS -90/228  PAGE  292 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAS IT AC,  ASHEVILLE  ttC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER  I  690110  STATION  NAME:  DUSUAY  PROVISO  GROLWS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS: ALL 


HOURS  1 

UST)  | 

[  CLEAR 

1 

SCATTEREO 

IftfiKEJi 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

oes 

00-02 

62.1 

16.8 

14.3 

6.8 

21.1 

630 

03-05 

60.1 

19.0 

10.9 

10.0 

20.9 

814 

06-08 

46.1 

25.6 

17.7 

10.6 

28.3 

.6 

1392 

09-11 

43.3 

28.6 

16.7 

11.3 

28.0 

.S 

1394 

12-14 

37.4 

33.3 

18.3 

11.0 

29.3 

.3 

1334 

15-17 

34.4 

30.7 

21.8 

13.1 

34.9 

1013 

18-20 

39.2 

24.9 

19.4 

16.5 

35.9 

780 

21-23 

52.9 

24.0 

14.3 

8.9 

23.2 

630 

ALL 

HOURS 

45.2 

26.5 

17.1 

11.2 

28.3 

.2 

7987 

MONTH:  OCT  HOURS: 

all 

00-02 

58.7 

18.6 

10.4 

12.3 

22.7 

651 

03-35 

56.7 

17.6 

10.4 

15.1 

.1 

25.6 

823 

06-08 

39.7 

24.7 

18.1 

17.2 

.3 

35.6 

.4 

1451 

09-11 

38.3 

25.0 

17.8 

18.8 

.1 

36.8 

.1 

1450 

12-14 

32.1 

27.9 

18.6 

21.4 

40.0 

.1 

1394 

15-17 

31.2 

26.2 

20.1 

22.5 

42.6 

1076 

10-20 

42.7 

19.2 

20.0 

18.1 

38.1 

813 

21-23 

54.7 

18.7 

11.4 

15.2 

26.4 

651 

ALL 

HOURS 

41.7 

23.3 

16.7 

18.2 

.1 

35.0 

.1 

8309 

D  -  I  -  5 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SilY  COVER 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORO:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  NOV  HOURS: ALL 


HOURS  | 
(LST)  | 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRUAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

35.1 

21.0 

12.1 

31.7 

.2 

44.0 

630 

03-05 

37.2 

17.6 

13.4 

31.3 

.4 

45.1 

709 

06-08 

27.2 

20.8 

19.7 

31.9 

.5 

52.1 

.3 

1325 

09-11 

18.8 

22.5 

22.9 

35.3 

.5 

58.8 

.9 

1358 

12-14 

16.1 

26.1 

24.0 

33.5 

.3 

57.8 

.6 

1333 

15-17 

15.6 

23.8 

23.9 

36.5 

.1 

60.6 

.3 

1065 

18-20 

23.6 

19.2 

19.3 

38.0 

57.3 

777 

21-23 

31.0 

19.2 

13.7 

36.0 

.2 

49.8 

630 

ALL 

HOURS 

23.7 

21.8 

19.9 

34.3 

.3 

54.4 

.3 

7827 

MONTH:  DEC  HOURS: 

ALL 

00-02 

30.6 

16.4 

14.7 

36.9 

1.4 

53.0 

651 

03-05 

30.1 

16.9 

14.3 

37.6 

1.2 

53.1 

735 

06-08  1 

20.4 

20.5 

17.8 

39.2 

2.1 

59.1 

2.9 

1304 

09-11 

11.9 

21.2 

20.3 

44.4 

2.2 

66.9 

2.8 

1340 

12-14 

13.3 

18.8 

22.8 

43.3 

1.7 

67.8 

1.3 

1327 

15-17 

13.9 

19.3 

20.7 

45.2 

.9 

66.8 

.5 

1105 

1820 

24.2 

17.5 

15.9 

42.1 

.4 

58.3 

744 

21-23 

29.6 

15.4 

15.2 

39.0 

.8 

55.0 

651 

ALL 

HOURS 

19.7 

18.8 

18.5 

41.5 

1.5 

61.5 

1.2 

7857 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SLY  COVER 

USAfCTAC,  ASHEVILLE  »C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Si'1'!  Itti  ■ 

890110 

STATION  NAME;  DUSKY  PROVING 
LST  TO  UTC;  *  7 

| 

c 

-« 

PERIOD 

MONTH: 

Of  RECORD: 
ALL  HOURS: 

MAY  80 

ALL 

HOURS  I 

(LIT)  | 

i  CLEAR  ?;■ 

■TTF«0 

HOOK 

AIRUAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

oas 

00-02 

42.8 

21.8 

14.1 

21.5 

.2 

35.8 

7518 

03-05 

41.2 

72. 5 

14.2 

21.9 

.2 

36.3 

9330 

06-C3 

29.2 

25.8 

19.5 

24.9 

.6 

45.0 

.9 

17099 

09-11 

28.1 

28.5 

20.0 

28.7 

.7 

47.4 

.9 

17383 

12-H 

21.1 

29.0 

22.4 

27.1 

.5 

49.9 

.7 

16838 

15-17 

18.9 

28.8 

24.0 

29.9 

.3 

54.2 

.4 

13142 

18-20 

25.5 

23.3 

21.4 

29.8 

.1 

51.3 

9294 

21-23 

35.7 

22.4 

17.9 

23.8 

.1 

41.8 

7517 

ALL 

HOURS 

28.2 

25.5 

19.8 

28.1 

.4 

48.3 

.5 

98121 
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PART  £ 


TEMPERATURE  AMO  RELATIVE  HUMIDITY  SUMMARIES 

TEMPERATURE --CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POf). 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  SUMMARY  Of  DAT  OATA  AMO  GIVE  CUMULATIVE 
POF  FOR  MAXIMUM,  MIttIMUM,  AMO  MEAN  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  C0M8INE0.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  U  XE 
YEAR.  OATA  IS  DISPLAYED  USING  5-DEGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (CL  0,  CE  5, 

GE  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  “CE  33“  DEGREES.  HEAXS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1M6,  DAILY  MAX1MUMAND  MINIMUM  TEMPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  CM  AMS  FORMS  TO/IOA  GR  FROM  AUTOMATED 
OATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF -OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  "STATION  HISTORY" 

PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  ON  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SLMNARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*>  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90S  OF  THE  OATA  ARE  AVAILABLE-  AN  ASTERISK  ALSO  DEMOTES  A  YEAR(S) 
WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  CAY  OATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AMO  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  <•)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90*  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  TEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  HISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TEMPERATURES. 

THESE  TABLES  AXE  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS-  DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

•  BY  MONTH  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

•  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AH)  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUMMARY  AMO  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  6829, 

"ENGINEERING  WEATHER  DATA,"  AND  AWSP  105-56,  "METEOROLOGICAL  TCHNIQUES." 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLO  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -3$  DEGREES 
F,  DEW  POINT  TEMPERATURES  ARE  NOT  REPORTED  (FMM-1B).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (ANO  MORE  FREQUENTLY,  WIMYER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAT  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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IPtCJAl  CAVEAT:  DURING  MAT  TIME  PERIODS,  THESE  SUMMARIES  REPRESENT  THE  "HI CM"  AMD  "LOW" 
TEMPERATURES  RECORDED  AMD  MOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AMD  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUMMARIES 
ARE  INFLUENCED  ST  TNE  AMERCE  OF  NtSMTTlME  TEMPERATURE  REAOIMOS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
NAT  DEPICT  A  SLIGHT  •WARM"  HAS. 


TEMPERATURE  COMVERSIOMt:  f  »  1.BC  ♦  32 

C  •  l  -  273.0  (REFORE  S  APRIL  77) 
C  ■  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY- -CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCREMENTS.  NEARS  AMD  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  HMNARlZED  AS  FOLLOUS: 

-  IT  EIGHT  3-HOUR  STAMDARD  TIME  PEI! 00 S  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  ST  MONTH  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

•  BT  TEAR  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMB IKED). 
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OPERATSNC  LOCATION  'A*  CUMULATIVE  PEA CENT ACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  AMEVIILC  MC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATtON  NUMMA;  690110  STATION  NAME ;  DUCWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  4306-4601,4912-7606,8407-9004 

LSI  TO  UTC:  «C /  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP  | 

(OEG-F) 
_ 1 

!  JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

CEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MM 

GE 

105 

1 

.2 

.9 

,i 

GE 

100 

2.5 

13.6 

4.0 

.2 

1.7 

GE 

95 

.1 

.1 

12.5 

48.3 

30.9 

3.6 

8.1 

GE 

90 

.1 

3.8 

31.7 

S3. 6 

68.8 

16.4 

17.1 

GE 

as 

1.0 

15.0 

50.0 

94.5 

85.5 

39.2 

2.4 

24.3 

GE 

to 

.2 

4.5 

32.0 

66.8 

99.0 

94.0 

59.7 

12.2 

31.0 

GE 

75 

1.2 

14.7 

51.7 

79.3 

99.7 

97.7 

73.4 

27.2 

.d 

37.3 

GE 

70 

.1 

4.9 

26.8 

67.7 

a. 3 

100.0 

99.J 

84.5 

46.5 

1.9 

43.5 

CE 

65 

.1 

1.6 

13.3 

42.2 

77.0 

94.9 

99.8 

92.7 

63.4 

7.6 

49.5 

GE 

60 

1.2 

6.7 

25.1 

59.4 

87.8 

97.5 

100.0 

96.3 

78.2 

20.9 

.3 

56.1 

GE 

55 

6.7 

17.0 

40.0 

75.3 

94.8 

99.7 

99.4 

88.2 

37.6 

2.6 

63.2 

GE 

50 

11.9 

30.9 

57.6 

86.9 

97.5 

99.9 

99.8 

94.3 

52.4 

10.8 

70.0 

GE 

65 

24.5 

43.6 

74.0 

94.8 

99.5 

100.0 

100.0 

97.9 

68.0 

26.3 

77.6 

GE 

60 

1  41.7 

67.6 

87.1 

98.1 

100.0 

99.7 

83.6 

48.5 

85.3 

GE 

55 

60.5 

83.0 

95.6 

99.8 

99.8 

94.8 

69.6 

91.7 

GE 

53 

63.0 

87.4 

97.4 

100.0 

99.8 

96.4 

75.5 

93.5 

GE 

30 

|  79.9 

93.2 

99.2 

99.9 

98.5 

84.0 

96.1 

GE 

25 

91.7 

97.8 

99.8 

100.0 

99.6 

94.9 

98.6 

GE 

20 

96.7 

99.3 

100.0 

100. c 

98.6 

99.5 

GE 

15 

99.1 

100.0 

99.4 

99.9 

GE 

10 

99.7 

99.8 

100.0 

GE 

5 

100.0 

100.0 

100.0 

MEAN  | 

37.5 

44.3 

52.0 

62.1 

73.3 

83.2 

93.8 

90.9 

80.2 

67.4 

50.2 

38.7 

64.5 

1 

SO  J 

9.87 

9.96 

10.53 

10.87 

10.70 

10.34 

5.42 

6.J2 

9.76 

10.29 

10.22 

8.73 

21.55 

TOTAL  OBS  1 

952 

825 

889 

862 

847 

870 

894 

918 

862 

891 

850 

881 

10541 
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ant/. TIM  LOCATION  ‘A*  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREOUCNCT  Of  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SLMMART  Of  OAT  DATA 

STATION  NUMKI:  WOT  10  STATION  NAME:  OUGUAT  PROVING  OKAJNOS  UT  PERIOD  OF  RECORD!  *506-4601 ,4912-7606, 8407-900* 

LIT  TO  UTC:  -*07  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

1 

JAN 

FES 

NAS 

APS 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DC6-F)  J 

1 

GC 

80 

.1 

.0 

SE 

rs 

1 

.1 

.2 

.8 

.3 

GC 

TO 

1.8 

13.6 

6.7 

.2 

1.9 

Gt 

65 

.4 

7.7 

38.3 

30.8 

3.2 

.1 

6.8 

GC 

60 

3.0 

23.4 

70.5 

59.0 

11.1 

.9 

.1 

14.2 

GC 

55 

.1 

1.3 

13.0 

47.5 

91.5 

80.3 

24.6 

3.5 

.1 

22.0 

GC 

50 

.2 

.4 

5.3 

30.5 

71.5 

58.3 

92.6 

45.6 

8.2 

.6 

.1 

29.6 

GC 

45 

.6 

.9 

2.0 

14.5 

55.5 

89.0 

99.8 

98.1 

67.7 

19.6 

4.6 

.6 

37.7 

GC 

40 

2.1 

3.2 

7.9 

32.6 

78.9 

96.8 

99.9 

99.7 

85.3 

39.2 

9.5 

2.3 

46.3 

GC 

55 

6.f 

11.3 

19.8 

57.0 

92.0 

99.3 

99.9 

100.0 

94.4 

63.2 

19.4 

5.9 

55.5 

GC 

» 

9.? 

16.4 

28.3 

67.3 

94.7 

99.7 

99.9 

96.5 

73.6 

25.9 

9.0 

59.9 

GC 

30 

15.2 

29.5 

46.9 

82.1 

97.5 

100.0 

99.9 

98.7 

86.8 

40.9 

16.0 

67.5 

GE 

25 

30.3 

52.9 

69.8 

94.5 

99.6 

100.0 

100.0 

97.0 

61.4 

31.6 

77.8 

GC 

20 

44.8 

72.0 

85.2 

99.1 

100.0 

99.9 

79.4 

49.9 

85.6 

GE 

15 

55.0 

84.6 

95.1 

99.8 

100.0 

91.8 

69.7 

91.1 

GE 

10 

69.5 

90.3 

98.6 

100.0 

97.9 

84.9 

94.9 

GE 

5 

80.8 

94.2 

99.3 

98.6 

93.9 

97.1 

GC 

0 

90.4 

97.3 

99.9 

99.2 

97.4 

98.6 

GC 

-5 

96.2 

98. S 

99.9 

99.5 

99.1 

99.4 

GC 

•10 

98.4 

99.5 

100.0 

100.0 

99.3 

99.8 

GE 

-15 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

GC 

•20 

100.0 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

•25 

99.8 

100.0 

GE 

•30 

....1 

100.0 

100.0 

MEAN 

}  16.5 

23.6 

28.2 

36.3 

45.5 

53.7 

62.6 

60.3 

48.5 

37.8 

27.1 

19.4 

38.3 

SO 

1 

_ 1 

|  12.58 

10.30 

8.16 

7.58 

7.75 

7.54 

6.09 

6.88 

8.69 

7.90 

9.56 

10.06 

17.61 

TOTAL  OSS' |  952 

843 

911 

865 

847 

869 

891 

916 

862 

891 

849 

880 

10576 
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OPE RAT INC  LOCATION  'A'  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  KAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA 

STATION  NUMSER:  690110  STATION  NAME:  CUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  4306-4601,4912-7606,8407-9004 

LST  TO  UTC:  -*07  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DEG 

F) 

GE 

90 

.4 

.0 

GE 

85 

1.0 

8.2 

2.1 

1.0 

GE 

80 

.1 

7.6 

41.4 

27.5 

.7 

6.6 

GE 

75 

1.8 

26.6 

81.6 

65.9 

11.6 

.1 

15.9 

GE 

70 

.3 

12.0 

48.9 

96.7 

87.1 

29.5 

1.2 

.1 

23.3 

GE 

65 

.1 

3.7 

30.3 

69.9 

99.4 

95.7 

53.6 

6.3 

.1 

30.2 

GE 

60 

.6 

11.4 

54.7 

85.3 

99.9 

98.7 

73.1 

2(1.0 

.2 

37. 1 

GE 

55 

.2 

3.8 

25.6 

73.0 

94.9 

100.0 

99.7 

87.4 

42.9 

3.5 

.1 

44.3 

GE 

50 

.8 

3.6 

14.5 

48.7 

87.5 

99.3 

100.0 

95.9 

66.2 

10.2 

.9 

52.3 

GE 

45 

4.6 

11 .4 

31.3 

73.1 

94.8 

100.0 

98.8 

85.2 

26.7 

3.9 

60.7 

GE 

40 

13.1 

29.2 

54.3 

88.7 

98.9 

100.0 

95.6 

so. e 

12.4 

70.1 

GE 

35 

26.2 

51.4 

75.6 

97.4 

100.0 

99.1 

66.8 

27.9 

73.5 

GE 

33 

33.1 

60.5 

81.8 

98.4 

99.6 

74.8 

36.2 

81.8 

GE 

30 

42.0 

72.5 

89.7 

99.7 

99.8 

85.7 

49.7 

86.3 

GE 

25 

58.7 

86.2 

96.7 

100.0 

100.0 

96.1 

72.0 

92.3 

CE 

20 

76.0 

92.0 

99.3 

98.1 

88.0 

96.0 

GE 

15 

88.1 

97.0 

99.9 

98.9 

96.3 

98.3 

GE 

10 

95.9 

98.8 

100.0 

99.8 

98.6 

99.4 

GE 

5 

98.4 

99.4 

100.0 

99.2 

99.7 

GE 

0 

99.6 

99.8 

99.4 

99.9 

GE 

*5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

MEAN 

.. 

1 

27.1 

34.1 

40.3 

49.5 

59.7 

66.7 

78.4 

75.8 

64.6 

52.9 

38.9 

29.4 

51.6 

SO 

1 

10.53 

9.37 

8.31 

8.02 

8.39 

8.07 

4.65 

5.56 

8.18 

7.73 

8.87 

8.80 

19.11 

TOTAL 

oas 

|  951 

825 

889 

862 

847 

869 

891 

916 

862 

891 

8' 9 

881 

10533 

E  2  •  3 


USAFETAC/DS- 90/228  PACE  302 


OPftATlNfc  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MAXIMUM  TF'^€ NATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  MJMZR:  690110  STATION  MANE:  0U6UAY  MOV  INC  GROUNDS  ITT 

LST  TO  UTC:  *07 


PER  1 00  OF  RECORD:  4506-4601,4912-7606,8407-9004 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR  | 

JAN 

| . 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

43 

97* 

105 

99 

95 

87 

66 

50 

105* 

44 

43 

52 

62 

71 

85 

97 

100 

97 

95 

82 

64 

53 

100 

4$ 

60 

1 

63 

67 

81 

85 

95 

106 

96 

97 

83 

73 

52* 

106* 

46  | 

50 

1 

SO* 

49  1 

1 

54* 

54* 

50  | 

63 

70 

99 

108 

99 

101 

87 

66 

51 

108* 

51 

55 

69 

70 

78 

97 

93 

102 

TOO 

92 

81 

64 

52 

102 

52 

48 

54 

63 

81 

85 

95 

102 

103 

95 

87 

61 

55 

103 

53 

66 

65 

74 

83 

79 

98 

105 

99 

96 

87 

70 

49 

105 

54 

57 

63 

68 

82 

94 

107 

106 

104 

96 

85 

67 

51 

107 

55 

42 

46 

69 

76 

86 

99 

103 

102 

100 

83 

66 

60 

103 

56 

58 

58 

80 

79 

92 

102 

101 

97 

96 

84 

67 

54 

102 

57 

55 

60 

65 

73 

84 

99 

101 

100 

94 

85 

55 

55 

101 

58 

52 

68 

60 

77 

94 

101 

101 

101 

96 

84 

74 

55 

101 

59 

60 

55 

66 

87 

90 

100 

102 

99 

95 

80 

65 

51 

102 

60 

48 

58 

76 

82 

93 

95 

104 

101 

92 

86 

68 

SV 

104 

61 

54 

65 

69 

78 

88 

101 

100 

98 

91 

82 

57 

S3 

101 

62 

57 

62 

71 

85 

88 

99 

99 

100 

93 

85 

66 

54 

100 

63 

54 

64 

71 

79 

86 

93 

100 

100 

94 

89 

67 

43 

100 

64 

45 

55 

75 

79 

90 

90 

100 

98 

90 

85 

65 

61 

100 

65 

59 

64 

72 

82 

85 

94 

98 

99 

88 

87 

72 

49 

99 

66 

54 

56 

76 

80 

92 

99 

101 

99 

94 

80 

65 

56 

101 

67 

49 

61 

70 

71 

92 

93 

101 

99 

93 

81 

73 

4b 

101 

68 

49 

61 

77 

80 

89 

100 

101 

97 

92 

77 

35 

55 

101 

69 

57 

55 

77 

81 

92 

93 

100 

100* 

93* 

78* 

67* 

48* 

100* 

70  I 

62* 

« 

* 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

• 

* 

1 

62* 

50* 

52* 

80* 

74* 

82* 

97* 

97* 

94* 

88* 

76* 

65* 

48* 

97* 

>2 

51* 

68* 

70* 

74* 

92* 

104* 

101* 

104* 

89* 

76* 

60* 

52* 

104* 

73 

44* 

55* 

57* 

76* 

87* 

94* 

104* 

100* 

89* 

62* 

78* 

53* 

104* 

74 

58* 

59* 

65* 

80* 

84* 

101* 

98* 

93* 

89* 

21* 

58* 

52* 

101* 

75 

42* 

59* 

61* 

66* 

84* 

90* 

98* 

98* 

84* 

60* 

64* 

56* 

98* 

E  •  3  -  1A 


USAFETAC/DS  90/228  PACE  303 


OPERATING  LOCATION  <A> 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SLMURY  OF  DAT  DATA 


STATION  NUMBER:  690110 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC 

DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT 
:  *07 

PERIOD  OF  RECORD:  4306-4601, 4912-7606,8407-9004 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

TEAR  | 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

annual 

76  | 

55* 

64* 

68* 

72* 

89* 

100* 

100* 

84  1 

100* 

96* 

48* 

100* 

85  | 

35* 

52* 

61* 

95* 

90* 

97* 

104* 

99* 

86* 

74* 

70* 

52* 

104* 

86 

46* 

69* 

75* 

83* 

88* 

90* 

101* 

TOO* 

88* 

77* 

64* 

48* 

101* 

87 

53* 

57* 

67* 

85* 

101* 

97* 

84* 

64* 

63* 

101* 

88 

41* 

64* 

72* 

33* 

92* 

101* 

104* 

101* 

97* 

88* 

75* 

58* 

104* 

89 

50* 

60* 

78* 

87* 

90* 

102* 

109* 

103* 

96* 

88* 

69* 

55* 

109* 

90 

63* 

60* 

73* 

78* 

78* 

GREATEST 

1 

|  66 

70 

80 

95  97  107  109  104  101 

89 

78 

63 

109 

TOTAL  OBS 

I  952 

825 

889 

862  84  7  8  70  894  918 

862 

89! 

850 

881 

10541 

THE  GREATEST  VALUE  OF  109  OCCURRED  ON  07/19/B9 

NOTE:  »THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  9011  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  ■  3  •  IB 
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OPERATING  LOCATION  ‘A1 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  BAY  E’ATA 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  4306-6601,4912-7606,8407-9004 


LST 

TO  UTC: 

♦07 

MONTH:  ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

JAN 

1 . 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

A3 

42* 

50 

39 

40 

27 

16 

6 

6* 

44 

-15 

-3 

5 

26 

30 

42 

49 

44 

33 

29 

13 

4 

-15 

45 

5 

12 

5 

14 

32 

37 

47 

47 

27 

20 

14 

0* 

0* 

1 

46 

3 

3* 

49 

1 

•1* 

•1* 

50 

-5 

•2 

33 

46 

47 

34 

28 

6 

23 

•5* 

51 

'  -3 

-3 

13 

18 

30 

34 

49 

49 

38 

22 

8 

2 

-3 

52 

-5 

13 

•6 

26 

36 

42 

46 

50 

37 

25 

-8 

3 

-8 

53 

19 

7 

18 

16 

25 

37 

53 

49 

42 

27 

10 

3 

3 

54 

3 

15 

10 

27 

26 

31 

41 

46 

30 

25 

16 

3 

3 

55 

•11 

-7 

12 

22 

29 

41 

49 

52 

35 

27 

•2 

11 

•11 

56 

!  -4 

•11 

15 

22 

32 

45 

54 

49 

29 

26 

5 

3 

-11 

57 

•10 

10 

19 

30 

37 

43 

54 

57 

33 

23 

11 

9 

-10 

58 

9 

20 

12 

27 

28 

44 

52 

55 

28 

20 

-4 

12 

•4 

59 

-2 

2 

16 

21 

29 

38 

47 

SO 

31 

29 

9 

4 

•2 

60 

-14 

2 

12 

21 

33 

41 

58 

42 

41 

17 

15 

10 

-14 

61 

1 

11 

19 

24 

25 

44 

56 

58 

31 

26 

1 

*1 

•1 

62 

-15 

-6 

15 

26 

35 

36 

50 

40 

36 

32 

15 

•5 

•15 

63 

-16 

8 

1 

18 

37 

39 

54 

54 

45 

29 

18 

•5 

•16 

64 

-2 

9 

3 

26 

28 

44 

54 

39 

33 

25 

15 

4 

•2 

65 

10 

13 

6 

31 

28 

44 

56 

43 

27 

30 

16 

0 

0 

66 

1 

5 

1 

17 

34 

40 

54 

47 

42 

22 

11 

•1 

•1 

67 

4 

11 

16 

25 

27 

42 

58 

55 

32 

24 

16 

0 

0 

68 

1 

18 

20 

24 

24 

33 

27 

39 

28 

24 

14 

-10 

•10 

69 

5 

7 

16 

27 

38 

41 

46 

52* 

40* 

24* 

15* 

8* 

5* 

70 

•1* 

17* 

16* 

13* 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

■1* 

71 

-14* 

22* 

8* 

22* 

32* 

40* 

54* 

47* 

27* 

24* 

10* 

6* 

•14* 

72 

1* 

2* 

9* 

27* 

21* 

47* 

50* 

43* 

30* 

23* 

18* 

•15* 

-15* 

73 

-6* 

3* 

24* 

29* 

32* 

35* 

51* 

47* 

35* 

24* 

13* 

23* 

•6* 

74 

0* 

15* 

16* 

22* 

33* 

49* 

52* 

41* 

31* 

26* 

20* 

10* 

0* 

75 

-3* 

5* 

12* 

17* 

29* 

37* 

51* 

40* 

34* 

21* 

15* 

■3* 

I 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


NONTHlY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUH8ER:  690110  STATION  NAME:  OUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  *306-4601 ,4912-7606,8407-9004 


LST  TO  UTC: 

♦07 

MONTH:  ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR  | 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OcC 

ANNUAL 

76  | 

12* 

15* 

13* 

24* 

38* 

31* 

12* 

84  .j 

1 

53* 

57* 

0* 

0* 

85  | 

-12* 

•16* 

10* 

24* 

29* 

40* 

54* 

43* 

30* 

29* 

S* 

-1* 

-16* 

86 

! 

14* 

28* 

27* 

32* 

44* 

55* 

54* 

30* 

27* 

13* 

2* 

0* 

87 

-7* 

20* 

14* 

23* 

47* 

30* 

25* 

15* 

-2* 

-7* 

88 

-16* 

-4* 

17* 

22* 

21* 

42* 

49* 

48* 

29* 

30* 

15* 

-17* 

-17* 

89 

•9* 

-27* 

23* 

28* 

39* 

37* 

54* 

47* 

30* 

22* 

13* 

7* 

-27* 

90 

-6* 

4* 

17* 

22* 

-6* 

LEAST 

1 

-16 

-27 

-6 

13  21  31  27  39  27 

17 

-8 

-17 

-27 

TOTAL  OBS  | 

f  952 

843 

911 

865  84  7  869  891  916 

862 

891 

649 

880 

10576 

THE  LEAST  VALUE  OF  -27  OCCURRED  ON  02/06/09 

NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASEO  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90X  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

E  •  3  -  2B 
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OPERATING  LOCATION  <A‘ 
USAFCTAC,  ASHEVILLE  NO 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUHKR:  690110  STATION  NAME:  OUBiAT  PROVING  GR0UN08  UT  PERIOD  OF  RECOR0  :  4306-4601 ,4912-7606, 8407-900* 

1ST  TO  UTC:  *07  MONTH:  AIL  HOURS:  AIL 


TEAR 

JAN 

| . 

FEE 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

A3 

70* 

78 

78 

68 

55 

39 

29 

59* 

AA 

14 

28 

36 

45 

59 

63 

75 

73 

63 

54 

37 

29 

48 

AS 

32 

l 

36 

38 

45 

60 

61 

78 

76 

61 

54 

38 

34* 

51* 

46 

27 

1 

27* 

49 

1 

27* 

27* 

50 

26 

37 

68 

76 

74 

63 

58 

41 

34 

53* 

SI 

1 

29 

36 

38 

51 

60 

66 

78 

76 

66 

51 

37 

27 

51 

52 

26 

32 

34 

51 

62 

69 

77 

TV 

68 

56 

32 

32 

52 

53 

40 

36 

43 

47 

53 

69 

60 

77 

69 

53 

44 

27 

53 

54 

53 

37 

39 

54 

64 

68 

80 

75 

67 

52 

43 

28 

53 

55 

18 

24 

38 

48 

58 

68 

77 

78 

66 

54 

37 

35 

SO 

56 

34 

24 

42 

50 

62 

72 

78 

75 

68 

53 

34 

29 

S2 

57 

24 

40 

44 

50 

58 

69 

79 

78 

65 

52 

34 

33 

52 

sa 

29 

42 

39 

48 

65 

73 

77 

79 

66 

54 

36 

40 

54 

59 

34 

35 

41 

52 

57 

74 

79 

75 

63 

53 

37 

27 

52 

60 

22 

31 

44 

51 

60 

73 

81 

74 

69 

S3 

41 

29 

S2 

61 

!  26 

33 

41 

49 

60 

75 

80 

78 

61 

50 

34 

31 

52 

62 

1  22 

33 

38 

54 

60 

69 

77 

75 

68 

56 

42 

28 

52 

65 

21 

40 

40 

45 

63 

64 

79 

78 

69 

59 

40 

24 

52 

64 

23 

30 

36 

48 

58 

66 

80 

75 

63 

54 

38 

34 

51 

65 

34 

35 

37 

52 

56 

67 

78 

74 

60 

55 

46 

28 

52 

66 

29 

32 

42 

50 

65 

71 

81 

76 

68 

50 

43 

27 

53 

67 

23 

37 

44 

46 

57 

64 

79 

79 

67 

54 

44 

26 

52 

68 

27 

40 

44 

45 

57 

69 

78 

70 

62 

52 

40 

26 

51 

69 

34 

34 

38 

SO 

65 

06 

78 

77* 

68* 

47* 

38* 

32* 

53* 

70 

34* 

* 

* 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

34* 

71 

29* 

35* 

42* 

50* 

58* 

68* 

77* 

76* 

58* 

48* 

38* 

27* 

51* 

72 

31* 

36* 

43* 

48* 

57* 

72* 

77* 

74* 

62* 

52* 

38* 

19* 

52* 

73 

20* 

33* 

37* 

49* 

62* 

69* 

77* 

77* 

62* 

49* 

43* 

36* 

52* 

74 

29* 

34* 

46* 

50* 

60* 

74* 

79* 

70* 

61* 

48* 

40* 

33* 

53* 

75 

23* 

34* 

37* 

41* 

51* 

62* 

77* 

71* 

61* 

50* 

37* 

34* 

49* 

i 


E  *  A  •  1A 
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OPERATING  LOCATION  'A'  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SLMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  690110 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC 

DUOUAY  PROVING  GROUNDS  UT 
:  *07 

PERIOD  OF  RECORD:  4306- 
MONTH:  ALL 

4601 ,491 
HOURS: 

2- 7606, 8407 -9004 
ALL 

YEAR  | 

JAN 

1 . 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

.  OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76  | 

37* 

38* 

49* 

64* 

68* 

48* 

84  | 

1 

77* 

75* 

26* 

59* 

85  | 

19* 

27* 

38* 

56* 

62* 

70* 

80* 

76* 

61* 

49* 

33* 

24* 

50* 

86 

24* 

42* 

46* 

51* 

57* 

74* 

75* 

79* 

59* 

51* 

40* 

24* 

52* 

87 

21* 

37* 

43* 

55* 

74* 

64* 

53* 

39* 

29* 

46* 

88 

17* 

32* 

39* 

53* 

60* 

73* 

79* 

76* 

60* 

57* 

42* 

25* 

52* 

89 

20* 

24* 

48* 

54* 

60* 

68* 

82* 

76* 

64* 

51* 

So* 

30* 

52* 

90 

32* 

30* 

44* 

53* 

40* 

NEAN 

j  27.1 

34.1 

40.3  49.5 

59.7  68.7 

78.4 

75.8 

64.6 

52.9 

38.9 

29.4 

51.6 

TOTAL  obs 

|  951 

825 

889  862 

847 

869 

891 

916 

862 

891 

849 

881 

10533 

NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASEO  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  4  -  IB 
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OPERATING  LOCATION  “A*  MY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

U2AFETAC,  ASNEV1LLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  MA*  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

JAN 

HOURS 
LSI  1 

|  MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

08S 

MEAN  NUMBER  Of  HOURS 
LE  0  LE  32 

WITH 
GE  65 

TEMPERATURES 
GE  60  GE 

DEG  r 
93 

total 

HOURS 

00-02 

21.5 

11.156 

651 

17 

555 

0 

0 

0 

65 1 

03-05 

20.5 

12.069 

734 

27 

620 

0 

3 

0 

73* 

06-08 

19.0 

12.946 

1435 

98 

1222 

0 

0 

0 

1435 

09-11 

24.8 

11.469 

1473 

31 

1115 

0 

0 

0 

1473 

12-H 

33.0 

9.729 

1459 

1 

737 

0 

0 

0 

1459 

15-17 

35.2 

9.581 

1178 

0 

494 

0 

0 

0 

1178 

18-20 

28.5 

9.411 

744 

6 

503 

0 

0 

0 

7*4 

21-23 

24.0 

10.833 

651 

14 

526 

0 

0 

0 

651 

ALL 

HOURS 

26.3 

12.468 

8325 

194 

5772 

0 

0 

0 

8325 

MONTH: 

fFB 

00-02 

29.5 

9.145 

591 

0 

384 

0 

0 

0 

591 

03-05 

27.8 

9.160 

652 

2 

470 

0 

0 

0 

652 

06-08 

26.1 

10.581 

1315 

25 

996 

0 

0 

0 

1315 

09-11 

33.3 

9.746 

1353 

6 

596 

0 

0 

0 

1353 

12-14 

40.9 

9.751 

1336 

0 

252 

3 

0 

0 

1336 

15-17 

43.3 

10.080 

1079 

0 

162 

6 

0 

0 

1079 

1820 

38.5 

8.566 

678 

0 

165 

0 

0 

0 

678 

21  23 

32.4 

8.523 

591 

0 

293 

c 

0 

0 

591 

ALL 

HOURS 

34.4 

11.487 

7595 

33 

3318 

9 

0 

0 

7595 

E  •  5  -  1  •  1 


USAFETAC/OS- 90/228  PACE  309 


OPE HAT! MS  LOCATION  “A“  DRY  BULB  TEMPERATURE  SINNARY 

USAFITAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  6901  TO  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC:  +  7 

MONTH: 

MAR 

HOURS 

STANDARD 

TOTAL 

KEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEC  f 

TOTAL 

LST 

|  MEAN 

DEVIATION 

oss 

LE  0 

LE  32  i 

CE  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

32.8 

8.787 

591 

0 

273 

0 

0 

3 

591 

03-05 

30.6 

8.904 

693 

0 

401 

0 

0 

0 

693 

06-01 

31.5 

8.915 

1466 

0 

803 

0 

0 

0 

1466 

09-11 

41.6 

9.591 

1518 

0 

259 

12 

0 

0 

1518 

12-1A 

48.5 

10.191 

1468 

0 

76 

110 

0 

0 

1468 

15-17 

50.9 

10.914 

1206 

0 

40 

169 

0 

0 

1206 

18  20 

45.5 

10.525 

744 

0 

79 

35 

0 

0 

744 

21-23 

37.4 

9.209 

590 

0 

189 

0 

0 

0 

590 

ALL 

HOURS 

40.9 

12.270 

8276 

0 

2120 

326 

0 

0 

8276 

MONTH: 

APR 

00  02 

43.9 

8.687 

540 

6 

46 

6 

0 

0 

S40 

03-05 

39.9 

8.333 

744 

0 

142 

0 

0 

0 

744 

06-08 

41.0 

8.660 

1438 

0 

245 

4 

0 

0 

1438 

09-11 

52.2 

10.320 

1483 

0 

18 

201 

5 

0 

1483 

12-14 

58.1 

11.447 

1439 

0 

9 

430 

40 

0 

1439 

15-17 

59.6 

11.643 

1101 

0 

1 

398 

41 

0 

1101 

18-20 

54.4 

10.924 

720 

0 

4 

151 

4 

0 

720 

21-23 

48.3 

9.097 

540 

0 

18 

33 

0 

c 

540 

ALL 

HOURS  | 

50.5 

12.546 

8005 

0 

483 

1223 

90 

0 

8005 

e  -  5  -  i  -  2 


USAfETAC/OS- 90/228  PACE  310 


OPERATING  LOCATION  “A"  CRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATIOC  NAME:  DOGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 


.  LST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

NAY 

HOURS  1 

MEAN 

STANDARD 

TOfAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

OEG  F 

ICIAl 

1ST  i 

DEVIATION 

00  s 

LE  0 

LE  32 

CE  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

55.7 

9.019 

651 

0 

7 

83 

0 

0 

651 

03-05 

48.8 

8.449 

873 

0 

27 

19 

0 

0 

873 

06- OS 

52.3 

9.609 

152S 

0 

30 

160 

0 

0 

1528 

09-11 

64.2 

10.859 

1524 

0 

1 

798 

99 

0 

1524 

12-14 

70.1 

11.619 

1460 

0 

1 

1025 

351 

1 

1460 

15-17 

71.9 

11.710 

1101 

0 

0 

812 

325 

3 

1101 

18-20 

66.9 

11.640 

837 

0 

0 

513 

123 

0 

837 

21  23 

59.5 

9.873 

651 

0 

1 

222 

3 

0 

651 

ALL 

houts 

61.6 

13.314 

8625 

0 

67 

3632 

901 

4 

8625 

MONTH: 

JON 

00-02 

62.9 

8.384 

630 

0 

0 

271 

16 

0 

630 

03-05 

56.9 

7.984 

853 

0 

2 

138 

1 

0 

853 

06-08 

61.2 

9.003 

1497 

0 

0 

519 

31 

0 

1497 

09-11 

73.4 

10.127 

1505 

0 

0 

1198 

473 

23 

1505 

12-14 

79.3 

11.053 

1435 

0 

0 

1284 

758 

175 

1435 

15-17 

80.5 

11.295 

1067 

0 

0 

949 

616 

157 

1067 

18-20 

77.2 

11.360 

810 

0 

0 

677 

372 

57 

dIG 

21-23 

68.9 

9.204 

d33 

0 

0 

424 

76 

0 

630 

ALL 

HOURS 

70.7 

13.058 

8427 

0 

2 

5460 

2343 

412 

8427 

E  -  5  1  -  3 


USAFET  AC/DS  90/228  PACE  31 1 


OPERATING  LOCATION  nAH  MT  BULB  TEMPERATURE  SUMNUtY 

USAFETAC,  AIKEVULE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMES:  690110  STATION  NAME :  DUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC:  +  7 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  HOMER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAl 

1ST 

|  WAN 

DEVIATION 

oes 

LE  0 

LE  32 

GE  65 

Gt  80 

GE  93 

imuRs 

00-02 

73.1 

5.461 

651 

0 

0 

610 

82 

0 

651 

03-05 

66.7 

6.213 

850 

0 

0 

515 

10 

0 

6S0 

06-08 

69.9 

6,992 

1468 

0 

0 

1136 

119 

0 

1468 

09-11 

83.2 

6.195 

1486 

0 

0 

1479 

1118 

65 

I486 

12-14 

90.0 

5.978 

1411 

0 

0 

1406 

1337 

508 

1411 

15-17 

92.2 

6.142 

1074 

0 

0 

1073 

1032 

610 

1074 

18-20 

88.4 

6.307 

837 

0 

0 

S36 

766 

234 

837 

21-23 

79.0 

5.501 

651 

0 

0 

646 

330 

0 

651 

AU 

HOURS 

80.9 

11.010 

8428 

0 

0 

7701 

4794 

1417 

8428 

MONTH: 

AUG 

00-02 

69.5 

7.363 

651 

0 

0 

509 

29 

0 

651 

03-05 

63.9 

7.448 

850 

0 

0 

446 

0 

C 

850 

06-08 

65.3 

8.158 

1476 

0 

0 

848 

25 

0 

1476 

09-11 

79.6 

7.506 

1494 

c 

0 

1425 

850 

18 

1494 

12-14 

67.1 

7.290 

1428 

0 

0 

1406 

1246 

327 

1428 

15  17 

88.7 

7.779 

1074 

0 

0 

1063 

941 

395 

1074 

1820 

S3. 4 

8.461 

810 

0 

0 

791 

585 

88 

810 

21-23 

74.7 

7.522 

651 

0 

0 

581 

176 

0 

651 

ALL 

HOURS 

I  77.2 

12.096 

8434 

0 

0 

7069 

3852 

828 

8434 

E  -  5  •  1  -  A 


USAFETAC/DS  90/228  ►VOE  312 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


OAT  BULB  TEMPERATURE  tUNHAAT 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  690110  STATION  NAME:  OOCUAT  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

LST 

|  MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

oes 

MEAN  HUMBER 

LE  0 

OF  HOURS 
LE  32 

WITH 
GE  65 

TEMPERATURES  DEG  f 
GE  80  CE  93 

total 

HOURS 

00-02 

58.3 

8.729 

630 

0 

1 

161 

1 

0 

630 

03-05 

53.2 

8.924 

814 

0 

13 

85 

0 

0 

814 

06-03 

52.7 

9.588 

1391 

0 

24 

162 

0 

0 

1391 

09-11 

67.6 

9.831 

1393 

0 

0 

880 

147 

0 

1393 

12-16 

75.4 

10.262 

1333 

0 

0 

1115 

554 

10 

1333 

15-17 

78.2 

9.947 

1013 

0 

0 

904 

557 

18 

1013 

18-20 

72.4 

9.605 

780 

0 

0 

627 

192 

0 

780 

21-23 

63.3 

8.696 

630 

0 

0 

310 

10 

0 

630 

ALL 

HOURS 

65.6 

13.510 

7964 

0 

38 

4244 

1461 

28 

7984 

MONTH: 

OCT 

00-02 

46.2 

6.670 

651 

0 

26 

19 

0 

0 

651 

03-05 

42.5 

9.088 

822 

0 

97 

9 

0 

0 

822 

06-08 

40.9 

9.388 

1451 

0 

276 

12 

0 

0 

1451 

09-11 

54.4 

9.974 

1450 

0 

12 

249 

5 

0 

1450 

12-14 

62.7 

10.612 

1394 

3 

3 

655 

70 

0 

1394 

15-17 

65.1 

10.884 

1075 

0 

0 

608 

92 

0 

1075 

18-20 

57.8 

V.868 

813 

0 

1 

212 

4 

0 

813 

21-23 

50.6 

8.415 

651 

0 

7 

51 

0 

0 

651 

ALL 

HOURS 

53.0 

13.213 

8307 

0 

422 

1815 

171 

0 

8307 

E  -  5  •  1  -  5 


USAFETAC/DS  90/228  PAGE  513 


OPERATING  LOCATION  UA“  DRV  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATION 

STATION  NUMRER:  690110  STATION  NAME :  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAT  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV 


HOURS 

LST 

|  mean 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

oes 

MEAN  NUMBER 

LE  0 

OF  HOLMES  WITH 
LE  32  OE  65 

TEMPERATURES 
GE  80  G£ 

DEG  F 
93 

total 

HOURS 

00-02 

35.4 

8.931 

630 

6 

247 

0 

0 

0 

630 

03-05 

33.3 

9.389 

709 

0 

342 

0 

0 

0 

709 

06 -oa 

31.6 

9.878 

1322 

0 

7SS 

0 

0 

0 

1322 

09-1 T 

40.3 

9.831 

1357 

0 

310 

9 

0 

0 

1357 

12-14 

48.2 

10.036 

1333 

0 

78 

63 

0 

0 

1333 

15-17 

49.5 

9.935 

1064 

0 

41 

62 

0 

0 

1064 

18-20 

42.3 

8.882 

777 

0 

118 

0 

0 

0 

777 

21-23 

37.7 

8.831 

630 

0 

185 

0 

0 

0 

630 

AIL 

HOURS 

40.4 

11.595 

7822 

0 

2076 

134 

0 

0 

7822 

MONTH: 

:  DEC 

00-02 

24.7 

10.036 

651 

5 

522 

0 

0 

0 

651 

03-05 

23.3 

10.286 

735 

7 

616 

0 

0 

0 

735 

06-08 

22.1 

10.768 

1300 

25 

1102 

0 

0 

0 

1300 

09-11  | 

27.7 

9.648 

1340 

4 

938 

0 

0 

o 

1340 

12-14 

35. 0 

8.948 

1326 

0 

517 

0 

0 

0 

1526 

15-17 

35.4 

8.602 

1105 

0 

422 

0 

0 

0 

1105 

18-20  j 

29.2 

6.468 

7*4 

1 

490 

0 

0 

0 

744 

21-23 

26.2 

9.436 

651 

4 

509 

c 

0 

0 

651 

all 

hours 

1 

|  38.4 

10.805 

7852 

46 

5118 

0 

0 

0 

7852 

E  •  5  •  1  -  6 


USAFETAC '0$ -90/228  PAGE  J14 


OPERATING  LOCATION  “A*  MY  MJL8  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUNNER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVISO  GROUNDS  U7  PEP! CO  Of  RECORD:  HAY  60  APR  90 


LSI 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

:  ALL 

HOURS  | 

STANDARD 

TOTAL 

NEAR  HUMBER 

0.'  HOURS  WITH 

TEKT'ESATURfS  DEG  F 

TOTAL 

1ST  | 

|  MEAN 

DEVIATION 

Ott 

LE  0 

LE  32 

GE  65 

GE  SO 

GE  93 

HOURS 

00  02 

46.2 

19.142 

7518 

22 

2061 

1659 

128 

0 

7518 

03-05 

43.4 

17.489 

9329 

36 

2732 

1212 

11 

0 

9329 

06-08 

43.3 

19.179 

17087 

148 

S453 

2841 

175 

0 

17087 

09-11 

54.0 

21.618 

17J76 

41 

1249 

6251 

2697 

106 

17376 

12-14 

60.9 

21.443 

16822 

1 

1673 

7497 

4356 

1021 

16822 

15-17 

62.1 

21.629 

13137 

0 

1160 

6044 

3604 

1103 

13137 

18-20 

57.9 

22.063 

9294 

7 

1360 

3842 

2046 

379 

9294 

21-23 

50.4 

20.354 

7517 

18 

1728 

2267 

595 

0 

7517 

ALL 

HOURS 

52.9 

21 .531 

98080 

273 

19416 

31613 

13612 

2689 

9808 

E  •  5  -  1  -  7 


USAFE  TAC/DS -90/228  PAGE  315 


OPERATING  LOCATION  ,:A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110  STATION  NAME:  OUGUAY 

LST  TO  UTC:  ♦  7 

PROVING  GROUNDS  UT 

PERIOD 

MONTH; 

OF  RECORD: 
JAN 

MAY  6C 

-  APR 

90 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CSS 

MEAN  NUMBER 

LE  32 

OF  HOURS 
GE  50 

WITH  TEMPERATURES 
GE  67  GE  73  GE 

DEG  F 
80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

19.8 

10.177 

651 

591 

0 

0 

0 

0 

651 

03-05 

19.0 

11.034 

734 

655 

0 

0 

0 

0 

734 

06-08 

17.5 

11.820 

1433 

1286 

0 

0 

0 

0 

1433 

09*11 

22.4 

1C. 154 

1472 

1248 

0 

0 

0 

0 

1472 

12-14 

28.6 

8.C98 

1458 

1002 

0 

0 

0 

0 

1458 

15-17 

30.3 

7.761 

1177 

735 

1 

0 

0 

0 

1177 

18-20 

25.5 

8.224 

744 

619 

0 

0 

0 

0 

744 

21-23 

21.8 

9.795 

651 

574 

0 

0 

0 

0 

651 

ALL 

HOURS 

23.5 

10.783 

8320 

6712 

1 

0 

0 

0 

8320 

MONTH: 

FEB 

00-02 

26.8 

7.959 

591 

454 

0 

0 

0 

0 

591 

03-05 

25.5 

8.224 

652 

528 

0 

0 

0 

0 

652 

06-Gfi 

24.1 

9.586 

1313 

1102 

0 

0 

0 

0 

1313 

09-11 

29.6 

8.247 

1345 

848 

1 

0 

0 

0 

1345 

12-H 

34.6 

7.549 

1333 

499 

1/ 

0 

0 

c 

1333 

15-17 

36.0 

7.466 

1078 

338 

27 

0 

0 

0 

1078 

1820 

33.2 

6.936 

678 

319 

0 

0 

0 

0 

678 

21  23 

28.8 

7.513 

591 

411 

0 

0 

0 

0 

591 

ALL 

HOURS 

1 

1 

|  30.1 

9.119 

7581 

4499 

45 

0 

0 

0 

7581 

E  •  5  •  2  •  1 


USAFETAC/DS- 90/228  PAGE  316 


OPERATING  LOCATION  HA“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEM>ERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  100  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR 


HOURS 

MEAN 

STANDARD 

T01AL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

UI1H 

iemplraiuhls 

i)L  g  r 

IOIAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

28.6 

7.211 

591 

399 

0 

o 

0 

0 

591 

03-05 

27.2 

7.436 

693 

514 

0 

0 

0 

0 

693 

06-06 

28.4 

7.434 

1466 

1022 

0 

0 

0 

0 

1466 

09-11 

35.0 

6.778 

1517 

567 

11 

0 

0 

0 

1S17 

12-14 

38.6 

6.411 

1466 

270 

54 

0 

0 

0 

1466 

15-17 

39.6 

6.500 

1205 

204 

73 

0 

0 

0 

1205 

18-20 

36.4 

6.440 

744 

226 

4 

0 

0 

0 

744 

21-23 

31.5 

6.769 

590 

314 

0 

0 

0 

0 

590 

AIL 

HOURS 

33.9 

8.222 

8272 

3516 

142 

0 

0 

0 

8272 

MONTH: 

APR 

00-02 

37.0 

5.847 

S40 

133 

6 

o 

0 

0 

540 

03-05 

34.6 

6.234 

744 

279 

2 

0 

0 

0 

744 

06-08 

35.5 

6.340 

143£ 

464 

10 

0 

0 

0 

1438 

09-11 

41.7 

6.170 

1482 

116 

152 

0 

0 

0 

1482 

12-14 

44.2 

6.097 

1438 

38 

306 

0 

0 

0 

1458 

15-17 

44.6 

5.859 

1101 

8 

244 

0 

0 

0 

1101 

18  20 

42.0 

5.554 

720 

23 

73 

0 

0 

0 

720 

21-23 

39.2 

5.660 

540 

70 

13 

0 

0 

0 

540 

AIL 

HOURS 

40.3 

7.043 

8003 

1131 

806 

0 

0 

0 

8003 

USAFETAC/DS- 90/228  PAGE  31 7 


OPERATING  LOCATION 
U5AFETA,  ASHEVILLE 

"A" 

NC 

UET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION 

NUMBER;  690110  STATION  NAME:  DUGUAY 

LST  TO  UTC:  +  7 

PROVING  GROUNDS  UT 

PER I 00 
MONTH: 

OF  RECORD 
MAY 

MAT  6G 

•  APR 

90 

HOURS  | 
LST 

MEAN 

STANOARD 

DEVIATION 

TOTAL 

oes 

MEAN  NUMBER 
LE  32 

OF  HOURS 
CE  50 

UITH  TEMPERATURES 
SE  67  GE  73  GE 

DEG  F 
80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

43.8 

5.402 

651 

20 

84 

0 

0 

0 

651 

03-05 

41.3 

5.682 

873 

78 

37 

0 

0 

0 

873 

06-08 

43.5 

6.117 

1527 

84 

242 

0 

0 

0 

1527 

09-11 

49.3 

5.791 

1524 

14 

817 

1 

0 

0 

1524 

12-14 

51.3 

5.835 

1459 

6 

986 

3 

0 

0 

1459 

15-17 

51.7 

5.516 

1101 

1 

768 

4 

0 

0 

1101 

18-20 

49.6 

5.547 

837 

4 

472 

2 

0 

0 

837 

21-23 

46.6 

5.441 

651 

11 

217 

0 

0 

0 

651 

ALL 

HOURS 

47.5 

6.823 

8623 

218 

3623 

10 

0 

c 

8623 

MONTH: 

JUH 

00-02 

50.7 

4.793 

630 

0 

374 

0 

0 

0 

630 

03-05 

47.5 

5.513 

853 

6 

308 

0 

0 

0 

853 

06-08 

49.6 

5.543 

1495 

6 

786 

0 

0 

0 

1495 

09-11 

55.1 

4.934 

1504 

0 

1293 

2 

0 

0 

1504 

12-14 

56.9 

4.857 

1434 

0 

1322 

13 

0 

0 

1434 

15-17 

57.2 

4.333 

1067 

0 

1015 

11 

0 

0 

1067 

18-20 

56.0 

4.259 

810 

0 

756 

0 

0 

0 

810 

21-23 

53.1 

4.324 

630 

0 

499 

0 

0 

0 

630 

ALL 

HOURS 

1  53.5 

5.998 

8423 

12 

6353 

26 

0 

0 

8423 

£52  J 
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OPERATING  LOCATION  "AH 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  ♦  7 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  JUL 

MAY 

60  -  APS 

90 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

LAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F 
LE  32  GE  50  GE  67  GE  73  GE  SO 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

55.7 

4.760 

651 

0 

564 

1 

0 

0 

651 

03-05 

53.0 

5.673 

850 

0 

577 

0 

0 

0 

850 

06-08 

55.2 

5.412 

1468 

0 

1225 

2 

0 

0 

1468 

09-11 

60.8 

3.646 

1485 

0 

1483 

S3 

0 

0 

1485 

12-14 

62.5 

3.142 

1410 

0 

1410 

136 

1 

0 

1410 

15-17 

62.7 

2.995 

1074 

0 

1074 

105 

2 

0 

1074 

18-20 

61.3 

2.873 

837 

0 

837 

36 

0 

0 

837 

21-23 

58.1 

4.242 

651 

0 

633 

6 

0 

0 

651 

ALL 

HOURS 

59.0 

5.403 

8426 

0 

7823 

339 

3 

0 

8426 

MONTH: 

:  AUG 

00  02 

55.0 

8.341 

651 

0 

520 

0 

0 

0 

651 

03-05 

52.2 

6.816 

849 

2 

565 

0 

0 

0 

849 

06-08 

52.9 

6.954 

1474 

6 

1020 

1 

0 

0 

1474 

09-11 

59.5 

4.91J 

1494 

0 

1428 

51 

0 

0 

1494 

12-14 

61.5 

4.356 

1428 

0 

1409 

173 

2 

0 

1428 

IS  17 

61.8 

4.172 

1074 

0 

1058 

99 

3 

0 

1074 

18-20 

59.9 

4.418 

810 

0 

784 

24 

0 

0 

810 

21-23 

56.9 

5.587 

651 

0 

576 

2 

0 

0 

651 

ALL 

HOURS 

57.7 

6.600 

8431 

8 

7360 

350 

5 

0 

8431 

E  -  5  -  2  •  4 
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OPERATING  LOCATION  "A"  WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110  STATION  NAME:  DUGWAT 

LST  TO  UTC:  *  7 

PROVING  GROUNDS  UT 

PER I 00 
MONTH: 

OF  RECORD 
SEP 

MAY  60  -  APR 

90 

HOURS 

1ST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  32 

OF  HOURS 
CE  50 

WITH  TEMPERATURES 
GE  67  G£  73  GE 

OEG  F 
80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

*7.0 

6.715 

630 

12 

235 

0 

0 

0 

630 

05-05 

44.5 

7.359 

814 

53 

213 

0 

0 

0 

814 

06-08 

44.0 

7.821 

1389 

112 

346 

0 

0 

0 

1389 

09-11 

52.1 

6.056 

1392 

1 

939 

1 

0 

0 

1392 

12-14 

55.1 

5.595 

1333 

0 

1114 

4 

0 

0 

1333 

is- 1  r 

56.1 

5.28* 

1013 

0 

891 

6 

0 

0 

1013 

18-20 

53.6 

5.455 

780 

1 

612 

1 

0 

0 

780 

21-25 

49.4 

5.929 

630 

2 

325 

0 

0 

0 

630 

ALL 

HOURS 

50.4 

7.830 

7981 

181 

4675 

12 

0 

0 

7981 

MONTH: 

0C1 

00-02 

38.5 

6.284 

651 

its 

25 

6 

0 

0 

651 

03-05 

36.3 

6.870 

822 

282 

27 

0 

0 

0 

822 

06-08 

35.6 

7.284 

1450 

549 

48 

0 

0 

0 

1450 

09-11 

43.9 

6.096 

1450 

52 

286 

0 

0 

0 

1450 

12-  H 

48.0 

5.684 

1392 

9 

612 

0 

0 

0 

1392 

IS- 17 

48.7 

5.535 

1074 

6 

535 

0 

0 

0 

1074 

18-20 

45.2 

5.574 

813 

12 

195 

0 

0 

0 

813 

21-23 

41.1 

5.760 

651 

46 

49 

0 

0 

0 

651 

ALL 

HOURS 

42.5 

7.981 

8303 

1071 

1777 

0 

0 

0 

8303 

E  ■  5  -  2  -  5 
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OPERATING  LOCATION  UAU  UET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUCWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  ■  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV 


HOURS  1 

MEAN 

STANOARD 

TOTAL 

MEAN  HUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST  | 

DEVIATION 

oes 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

00-02  j 

31.6 

7.104 

630 

361 

0 

0 

6 

0 

630 

03-05  | 

30.0 

7.531 

709 

463 

0 

0 

0 

0 

709 

06-08 

28.7 

7.907 

1316 

916 

2 

0 

c 

0 

1316 

09-11 

! 

34.9 

7.105 

1353 

510 

15 

0 

0 

0 

1353 

12-14 

39.5 

6.379 

1332 

239 

55 

0 

0 

0 

1332 

1S-17 

40.2 

6.245 

1064 

164 

47 

0 

0 

0 

1064 

18-20 

36.2 

6.350 

777 

245 

0 

0 

0 

0 

777 

21-23 

33.2 

6.887 

630 

287 

0 

0 

0 

0 

630 

ALL 

HOURS 

34.6 

8.131 

7811 

3185 

119 

0 

0 

0 

7811 

MONTH: 

OEC 

00-02 

23.2 

8.945 

651 

556 

0 

0 

0 

0 

651 

03-05 

21.9 

9.176 

735 

642 

0 

0 

0 

0 

735 

06-08  | 

20.7 

9.732 

1297 

1143 

0 

0 

0 

0 

1297 

09-11 

25.3 

8.399 

1339 

1C85 

1 

0 

0 

0 

1339 

12-14 

30.8 

7.173 

1326 

775 

3 

0 

0 

0 

1326 

15-17  | 

31.2 

6.86e 

1104 

611 

1 

0 

0 

0 

1104 

18-20 

26.9 

7.428 

744 

569 

0 

c 

0 

0 

744 

21-23 

24.5 

8.329 

651 

547 

0 

0 

0 

0 

651 

ALL 

HOURS 

25.9 

9.141 

7847 

5948 

5 

0 

0 

0 

784  7 

E  -  5  -  2  •  6 


USAfErAC/DS -90/228  PAGE  321 


OPERATING  LOCATION  “A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


(JET  BULB  TEMPERA i  USE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUG WAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC:  +  7 

MONTH: 

ALL 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OSS 

LE  32 

GE  SO 

GE  67 

GE  73 

GE  80 

HOURS 

00-02 

38.3 

13.871 

7518 

2641 

1828 

1 

0 

0 

7518 

03-05 

36.9 

13.395 

9328 

3502 

1729 

0 

0 

0 

9328 

06  08 

36./ 

14.513 

17066 

6692 

3679 

3 

0 

0 

17066 

09-11 

42. 8 

14.266 

17357 

4441 

6426 

108 

0 

0 

17357 

12-14 

46.1 

12.777 

16809 

2838 

7288 

329 

3 

0 

16809 

15-17 

46.4 

12.450 

13132 

2067 

5734 

225 

5 

0 

13132 

18-20 

44.4 

13.281 

9294 

2038 

3733 

63 

0 

0 

9294 

21-23  | 

40.5 

13.804 

7517 

2262 

2312 

8 

0 

0 

751/ 

ALL  | 
HOURS 

41.8 

14.116 

98021 

26481 

32729 

737 

8 

0 

98021 

E  •  S  •  2  -  7 
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OPERATING  LOCATION  “A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEU  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
f ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  69C110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORO:  HAY  60  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JAN 


HOURS  | 
LST  | 

MEAN 

ST  AND  ARC 
DEVIATION 

TOTAL 

oes 

MEAN  NUMBER  OF 
LE  27  GE 

HOURS  WITH  TEMPERATURES  OEG  F 
37  LE  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

14.6 

11.439 

651 

582 

5 

651 

0 

651 

03-05 

14.0 

12.040 

734 

645 

12 

734 

0 

734 

06-08 

12.5 

12.58S 

'=33 

1289 

13 

1433 

0 

1433 

09-11 

16.1 

11.020 

14,2 

1250 

25 

1472 

0 

1472 

12-14 

20.0 

9.354 

1458 

1120 

38 

1458 

0 

1458 

15-17 

21.4 

8.852 

11  >7 

862 

31 

1177 

0 

1177 

18-20 

18.9 

9.200 

744 

613 

12 

744 

0 

744 

21-23 

16.1 

11.063 

651 

SS6 

12 

651 

0 

651 

all 

HOURS 

16.8 

11.191 

8320 

6917 

148 

8320 

0 

e320 

MONTH: 

:  FES 

00-02  | 

21.0 

8.858 

591 

432 

17 

591 

0 

1333 

03-05 

20.5 

0.096 

652 

510 

22 

652 

0 

1333 

06-08 

19.4 

10.361 

1313 

1040 

31 

1313 

0 

1333 

09-11 

22.7 

9.186 

1345 

922 

71 

1345 

0 

1333 

12-14 

24.5 

3.756 

1333 

839 

110 

1333 

0 

1333 

1S-17 

24.8 

8.799 

1078 

647 

88 

1078 

0 

1333 

18-20 

24.3 

8.731 

678 

430 

57 

678 

0 

1333 

21-23 

21.8 

a. 755 

591 

426 

19 

591 

0 

1333 

ALL 

HOURS 

22.5 

9.400 

7581 

5246 

415 

7581 

0 

7581 

USAFETAC/0S-90/228  PACE  323 


0PERAT1HG  LOCATION  “A1 
USAFETAC,  ASM V RLE  MC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  699110  STATION  NA ME:  OUCWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  AAR 


HOURS  1 
LST  | 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH 
LE  27  GE  37  LE  S5 

TEMPERATURES  DEG  F 
CE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

20.1 

8.931 

591 

454 

3 

591 

0 

591 

03-05 

|  20.1 

8. 735 

693 

535 

5 

693 

0 

693 

06- CS 

22.1 

8.380 

1466 

1033 

42 

1466 

0 

1466 

09-11 

24.6 

7.754 

1517 

951 

80 

1517 

0 

1517 

12-H 

24.3 

7.759 

1466 

935 

80 

1466 

0 

1466 

15-17 

23.2 

6.228 

1205 

833 

70 

1205 

0 

1205 

18-20 

22.2 

8.395 

744 

541 

20 

744 

0 

744 

21-23 

21.0 

8.716 

590 

436 

9 

590 

0 

590 

ALL 

HOURS  | 

I  22.8 

8.425 

0272 

5720 

309 

8272 

0 

8272 

MCNTH: 

:  APR 

00-02 

26.7 

8.129 

540 

272 

59 

540 

0 

1438 

03-05 

26.2 

8.115 

744 

392 

56 

744 

0 

1438 

06-08 

27.3 

7.707 

1438 

701 

151 

1438 

0 

1438 

09-11 

28.0 

8.144 

1482 

701 

232 

1482 

0 

1436 

12-14 

26.2 

8.644 

1438 

799 

179 

1438 

0 

1438 

15-17 

25.1 

9.161 

1101 

650 

118 

1101 

0 

1438 

18-20 

24.9 

9.307 

720 

422 

77 

720 

0 

1438 

21-23 

26.1 

8.993 

540 

280 

66 

540 

0 

1438 

ALL 

HOURS 

26.5 

8.559 

8003 

4217 

938 

8003 

0 

8003 

E  •  5  3  -  2 


USAFETAC/OS • 90/228  PAGE  324 


OPERATING  LOCATION  “A“  DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

690110  STATION  NAME:  CUGWAY 

LS'  TO  UTC:  ♦  7 

PROVING  GROUNDS  UT 

PERIOO 

MONTH: 

OF  RECORD: 
MAY 

:  MAY  60  - 

APR  90 

HOURS  I 
LST  | 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

ces 

MEAN  HUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG 
LE  27  GE  37  LE  55  GE  65 

F  TOTAL 
HOURS 

00-02 

31.4 

8.816 

651 

171 

185 

651 

0 

651 

03-05 

31. S 

8.209 

873 

246 

242 

873 

0 

873 

06-08 

32.8 

8.079 

1527 

375 

498 

1527 

0 

1527 

09-11 

33.1 

8.487 

1524 

397 

575 

1521 

0 

1524 

12-14 

31.4 

8.889 

1459 

456 

437 

1453 

0 

1459 

15-17 

:c.o 

9.394 

1101 

393 

257 

1097 

2 

1101 

18-20 

29.9 

10.068 

837 

297 

216 

835 

0 

837 

21-23 

31.4 

9.516 

651 

181 

203 

651 

0 

651 

ALL 

HOURS 

31.6 

8.945 

8623 

2516 

2613 

8608 

2 

8623 

MONTH: 

jUM 

00-02 

38.0 

9.433 

630 

95 

383 

627 

0 

1434 

03-05 

36.8 

9.815 

853 

141 

483 

o48 

0 

1434 

06-08 

37.2 

9.80/ 

1495 

287 

875 

1491 

0 

1434 

09-11 

38.0 

9.053 

1504 

217 

894 

1501 

0 

1434 

12-14 

36.6 

8.772 

1434 

228 

752 

k22 

0 

1434 

15-17  | 

35.6 

9.200 

1067 

197 

53V 

IC59 

0 

1434 

18-20 

36.1 

9.746 

810 

168 

53 

0 

1434 

21-23 

37.5 

9.504 

630 

110 

390 

626 

0 

1434 

AU 

HOURS 

37.0 

9.423 

8423 

1443 

4756 

8377 

0 

8423 

E  -  5  -  3  -  3 
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OPERATING  LOCATION  “A"  DEU  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORO:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL 


HOURS 

LST 

MEAN 

ST  AWARD 
DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  UITH 
LE  27  G£  37  LE  55 

TEMPERATURES  DEC  F 
GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

39.3 

1C. 75? 

651 

94 

414 

620 

0 

651 

03-05 

39.2 

11.248 

850 

141 

521 

800 

0 

850 

06-08 

41.7 

10.479 

1468 

156 

1026 

1359 

1 

1468 

09-11 

42.3 

9.265 

1485 

99 

1112 

1374 

3 

1485 

12-14 

40.7 

9.099 

1410 

115 

940 

1358 

3 

1410 

15-17 

38.7 

9.704 

1074 

130 

632 

1026 

1 

1074 

18-20 

38.4 

10.677 

837 

117 

476 

781 

1 

837 

21-25 

39.4 

11.311 

651 

97 

413 

606 

2 

651 

ALL 

HOURS 

40.4 

10.288 

8426 

949 

5534 

7884 

11 

8426 

MONTH 

AUG 

00-02 

41.4 

11.668 

651 

87 

421 

580 

0 

1428 

03-05 

40.4 

11.556 

849 

133 

539 

775 

0 

1428 

06-08 

40.8 

11.565 

1474 

221 

959 

1333 

1 

1428 

09-11 

42.7 

10.058 

1494 

1  i6 

1084 

1334 

0 

1428 

12-14 

41.0 

9.426 

1428 

119 

955 

1330 

3 

1428 

15-17 

39.8 

9.719 

1074 

109 

670 

1015 

5 

1428 

18-20 

40.0 

10.450 

810 

91 

509 

751 

0 

1428 

21-23 

40.8 

11.545 

651 

95 

413 

585 

0 

1428 

ALL 

HOURS 

41.0 

10.693 

8431 

971 

5550 

7703 

9 

8431 

E  •  5  J  4 
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OPERATING  LOCATION  “A"  LEU  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  08SERVAT 1 ONS 


STATION  NUMBER: 

690110  STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

OOGUAY 

7 

PROVING  c;:oum>*  UT 

PER I 00  OF  RECORD: 
MONTH:  SEP 

MAY  60  •  APR 

90 

HOURS  1 
LST  j 

!  MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MAN  NUMBER  Or  HOURS  WITH 
LE  27  GE  37  LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 
GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

33.9 

10.582 

630 

189 

248 

622 

0 

630 

03-05 

33.2 

10.8S2 

814 

245 

293 

808 

0 

814 

06-08 

33. 3 

10.931 

1389 

420 

518 

1366 

0 

1389 

09-11 

36.4 

9.926 

1392 

275 

683 

1360 

1 

’392 

12-14 

35.6 

9.633 

1333 

280 

607 

1310 

0 

1333 

15-17 

3S.0 

9.824 

1013 

231 

437 

988 

0 

1013 

18-20 

34.7 

9.981 

780 

195 

320 

759 

0 

780 

21-23 

33.9 

10.202 

630 

179 

255 

618 

0 

630 

ALL 

HOURS 

34.7 

10.304 

7981 

2014 

3361 

7831 

1 

7981 

MONTH: 

OCT 

00-02  | 

27.4 

8.362 

651 

334 

109 

651 

0 

1392 

03-05  | 

27.1 

8.604 

822 

446 

121 

822 

0 

1392 

06-08 

27.5 

8.738 

14S0 

751 

233 

1450 

0 

1392 

09-11 

31.1 

7.68s 

1450 

474 

165 

1450 

0 

1392 

12  14 

31.5 

7.508 

1392 

432 

362 

1392 

0 

1392 

15-17 

30.5 

7.519 

1074 

407 

250 

1074 

0 

1392 

18-20 

30.0 

7.401 

813 

311 

165 

813 

0 

1392 

21-23 

28.5 

7.986 

651 

324 

129 

651 

0 

1392 

AU 

HOURS 

29.5 

8.203 

8303 

3479 

1734 

8303 

0 

8303 

E  -  5  •  3  •  5 
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OPERATING  LOCATION  “A"  DEV  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110  STATION  NAME:  DUGUAY 

LST  TO  UTC:  ♦  7 

PROVING  GROUNDS  UT 

PUiQO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR 
MONTH:  NOV 

90 

HOURS 
LST  j 

|  MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

oes 

MEAN  NUKBER  OF  HOURS  WITH 
LE  27  GE  37  CE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 
GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

25.0 

7.850 

630 

383 

50 

630 

0 

630 

03-05 

24.0 

7.921 

709 

479 

43 

709 

0 

709 

06-08 

23.2 

7.814 

1316 

954 

65 

1316 

0 

1316 

09-11 

26.8 

7.111 

1353 

726 

116 

1353 

0 

1353 

12-14 

27.8 

6.613 

1332 

670 

113 

1332 

0 

1332 

15-17 

27.8 

6.917 

1064 

524 

103 

1064 

0 

1064 

18  20 

27.3 

6.995 

777 

385 

71 

777 

0 

777 

21-23 

25.9 

7.783 

630 

351 

58 

630 

0 

630 

ALL 

HOURS 

26.1 

7.537 

7811 

4472 

619 

7811 

0 

7811 

MONTH: 

DEC 

00-02 

19.2 

9.073 

651 

530 

10 

651 

0 

1326 

03-05 

17.9 

9.338 

735 

630 

9 

735 

0 

126 

06-08 

i  16.6 

9.941 

1297 

1136 

17 

1297 

0 

1326 

09-11 

|  20.0 

8.780 

1339 

1078 

25 

1339 

0 

1326 

12-14 

j  23.4 

7.686 

1326 

939 

40 

1326 

0 

'326 

15  17 

|  24.0 

7.492 

1104 

748 

40 

1104 

0 

1326 

18-20 

1  22.0 

7.978 

744 

575 

23 

744 

0 

1326 

21-23 

|  2C.3 

8.444 

651 

540 

17 

651 

0 

1326 

all 

HOURS 

!  20.5 

9.014 

7847 

6176 

181 

7847 

0 

7847 

E  -  5  •  5  -  6 
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OPERATING  LOCATION  "A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


OSV  POINT  TENPERATURC  SJKART 
FIRM  HOURLY  UtSCRVAT  IONS 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  LIT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  •  APR  90 


LST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

:  ALL 

HOURS  1 
LST  ] 

j  MEAN 

STANDARD 

deviation 

TOTAL 

OSS 

MEAN  NUMBER 

L£  27 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEC 
G£  37  LE  55  SE  65 

F  TOTAL 
HOURS 

00-02 

28.3 

12.776 

7518 

3625 

1904 

7405 

0 

7518 

03-05 

28.2 

12.863 

9328 

4543 

2346 

9193 

0 

9328 

06-08 

28.1 

13.388 

17066 

8363 

4428 

16769 

2 

17066 

09-11 

30.4 

12.246 

17357 

7206 

5262 

17048 

4 

17357 

12-14 

30.3 

10.919 

16809 

6932 

4613 

16598 

6 

16809 

15-17 

29. S 

10.702 

13132 

5731 

3235 

12988 

8 

13132 

18-20 

29.4 

11.371 

9294 

4145 

2386 

9149 

1 

9294 

21-23 

28.7 

12.390 

7517 

3575 

1984 

7390 

2 

7S17 

ALL 

HOURS 

29.3 

12.110 

98021 

<4120 

26158 

96540 

23 

98021 

E  ■  5  •  3  7 
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OPERATING  LOCATION  "A“  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HLMIDITY 


USA.'ETAC,  ASHEVILLE  HC 
STATION  NUMBER:  690110 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  OUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  KAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JAN 

HOURS  | 
LST  | 

10* 

20* 

RELAY 

30* 

!VE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

40*  5'.'*  60S  70*  80* 

90* 

KEAN 

TOTAl  OSS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.2 

97.8 

93.1 

84.9 

65.9 

34.7 

10.8 

73.3 

651 

03-05 

100.0 

100.0 

99.0 

98.0 

93.5 

86-8 

7’. 3 

40.2 

10.4 

74.6 

734 

06-08 

100.0 

100.0 

99.7 

98.3 

94.1 

85.7 

68.8 

42.3 

12.5 

74.7 

1433 

09-1!  | 

100.0 

10C.0 

99.6 

96.7 

88.4 

70.6 

47.3 

23.0 

9.1 

68.1 

1472 

12-14  j 

100.0 

99.9 

98.4 

89.5 

65.3 

39.9 

21.7 

12.6 

5.8 

57.9 

1458 

15-17  | 

100.0 

99.7 

97.5 

87.2 

62.5 

37.  C 

20.1 

10.6 

5.0 

56.6 

1177 

18-20  j 

100.0 

100.0 

99.5 

96.4 

86.8 

65.9 

39.7 

17.2 

5.5 

65.9 

744 

21-23 

100.0 

100.0 

99.5 

96.3 

90- 2 

77.6 

56.7 

28.6 

10.0 

70.5 

651 

ALL 

HOURS 

100.0 

10C.0 

99.0 

94.5 

82.5 

65.7 

46.3 

25.1 

8.5 

66.8 

8320 

MONTH:  FEB 

00-02 

|  100.0 

100.0 

99.0 

95.9 

88.3 

7?. 3 

54.3 

27.6 

8.0 

69.7 

591 

03-05  j 

j  100.0 

100.0 

99.1 

97.7 

93.6 

85.4 

64.1 

33.3 

9.2 

73.0 

652 

06-08 

100.0 

99. e 

99.2 

97.4 

93.2 

84.5 

70.8 

43.9 

18.5 

75.3 

1313 

09-11 

100.0 

99.8 

98.0 

92.7 

79.3 

61.1 

40.9 

21.9 

8.9 

64.9 

1345 

12-14 

|  IOu.0 

99.0 

91  2 

76.6 

53.0 

32.3 

18.2 

8.8 

3.7 

S2.8 

1333 

15-17 

100.0 

97.4 

86.6 

68.6 

44. e 

26.3 

14.5 

6.4 

2.6 

49.3 

1078 

18-20 

j  100.0 

99.0 

96.2 

82.7 

63.3 

42  V 

24.0 

11.7 

4.0 

56.9 

678 

21-23 

j  100.0 

100.0 

98.1 

92.2 

79.9 

62.6 

39.6 

’6.9 

4.6 

64.1 

591 

all 

HOURS 

1  100.0 

99-3 

95.4 

87.0 

72.7 

57.0 

39.8 

21.3 

7.9 

62.6 

7581 

E  •  6  •  1 
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OPERATING  LOCATION  "A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIOITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  690110 

STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GRCUNOS  UT 
LST  TO  UTC:  ♦  7 

PER I 00  OF 
MOUTH:  MAR 

RE CORO: 

KAY  60  -  APR  90 

HOURS 

LST 

|  10* 

20* 

RELATIVE  HUMIOITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30*  40*  50*  60*  70*  80* 

90* 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.8 

94.9 

84.6 

66.7 

47.5 

29.9 

16.4 

6.4 

59.3 

591 

03-05 

100.0 

99.7 

98.6 

92.4 

76.5 

58.2 

41.3 

23.8 

9.1 

64.6 

693 

06  08 

100. 0 

99.8 

98.4 

94.7 

e3.4 

67.5 

50.0 

28.5 

12.7 

68.3 

1466 

09-11 

100.0 

98.0 

89.0 

72.0 

51.0 

32.9 

19.1 

10.2 

4.7 

52.3 

1517 

12-14 

99.9 

91.1 

69.6 

45.6 

27.9 

15.4 

8.3 

4.1 

1 .6 

40.9 

1466 

15-17 

99.7 

82.9 

56.3 

35.8 

20.5 

12.8 

7.7 

4.4 

2.1 

36.5 

1205 

18-20 

99.7 

87.8 

67.2 

46.9 

32.3 

21.2 

13.7 

9.1 

4.3 

42.8 

744 

21-23 

1G0.0 

97.8 

87.5 

71.0 

51.5 

35.6 

20.3 

11.9 

4.7 

52.7 

590 

ALL 

HOURS 

99.9 

94.2 

81.6 

66.4 

49.8 

35.3 

23.2 

13.1 

5.6 

51.5 

8272 

MONTH:  APR 


00-02 

100.0 

96.5 

86.7 

71.1 

49.6 

35.4 

25.7 

17.0 

6.7 

53.4 

540 

03-05 

100.0 

98.4 

93.0 

82.7 

65.6 

50.5 

34.1 

20.6 

7.0 

59.7 

744 

06-08 

J 

100.0 

98.7 

92.9 

84.0 

68.9 

51.5 

34.2 

18.2 

6.5 

60.1 

1438 

09-11 

99.7 

88.7 

70.4 

50.7 

31.8 

18.6 

11.8 

7.2 

2.7 

42.6 

1482 

12-14 

98.5 

72.9 

44.8 

28.7 

17.0 

11.9 

7.4 

5.5 

2.7 

33.4 

1438 

15  17 

95.3 

64.1 

39.9 

25.6 

17.2 

11.4 

7.9 

5.4 

1.8 

31.2 

1101 

18-20 

96.3 

72.4 

50.4 

36.4 

24.9 

18.9 

14.4 

8-5 

2.2 

37.1 

720 

21-23 

100.0 

92.0 

68.7 

50.7 

36.5 

26.7 

19.6 

12.8 

5.2 

45.7 

540 

ALL 

HOURS 

98.7 

84.4 

66.9 

52.3 

37.8 

27.0 

18.3 

11.0 

4.0 

44.5 

8003 

E  -  6  -  2 
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OPERATING  IOCAYIO.  “A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

1 

o 

STATION 
LST  TO 

NAME: 

UTC:  ♦ 

OUCUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

7 

PERIOD  OF  RECOR0-. 
MONTH:  MAY 

MAY  60  ■  APR  90 

nass  | 
LST  | 

10X 

20X 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
3 OX  4 OX  5 OX  60X 

OR  EQUAL 
70X 

.  TO 
SOX 

90X 

MEAN 

TOTAL  u8S 

00-02 

98.9 

92.0 

77.6 

57.1 

40.9 

27.2 

16.7 

10.6 

2.5 

46.7 

651 

03-05 

100.0 

96.6 

88.3 

71.8 

5S.9 

40.4 

26.2 

14.8 

5.7 

54.6 

873 

06-08 

99.9 

95.8 

84.7 

67.7 

49.2 

33.3 

21.2 

11.6 

3.8 

51.2 

1527 

09-11 

98.9 

80.8 

52.9 

32.5 

18.8 

12.0 

6.6 

3.7 

1.3 

35.3 

1524 

12- 14 

9S.5 

61.2 

32.4 

18.2 

11.0 

6.8 

3.8 

1.6 

.2 

27.5 

1459 

15-17 

90.7 

52.8 

25.4 

15.4 

10.3 

6.3 

3.4 

1.9 

.6 

25.1 

1101 

18-20 

92.5 

64.4 

37.6 

24.1 

15.3 

10.6 

6.6 

3.6 

.7 

30.0 

837 

21-23 

97.7 

84.0 

59.9 

40.4 

28. 0 

17.2 

10.3 

6.0 

2.5 

39.0 

651 

ALL 

HOURS 

96.9 

77.7 

56.0 

39.8 

27.6 

18.4 

11.3 

6.3 

2.0 

38.1 

8623 

MONTH:  JUN 

00-02  | 

99.5 

91.3 

71.6 

50.5 

35.1 

25.6 

16.3 

9.0 

3.2 

44.5 

630 

03-05 

99.9 

95.1 

81.8 

63.0 

47.4 

34.0 

25.9 

14.8 

5.7 

51.3 

853 

06-08 

99.9 

90.2 

73.6 

53.4 

38.2 

26.1 

15.8 

9.7 

3.1 

45.4 

1495 

09-11 

98.4 

73.3 

44.5 

26.3 

14.6 

7.3 

4.7 

2.5 

.7 

31.6 

1504 

12-14 

94.9 

53.2 

27.2 

13.2 

7.4 

5.1 

3.0 

1.7 

.3 

25.0 

1434 

15-17 

89.4 

48.4 

24.5 

14.2 

9.2 

6.0 

3.9 

2.1 

.4 

24.3 

1067 

18-20 

90.1 

53.7 

31.2 

22.6 

15.1 

9.9 

5.6 

2.5 

.6 

27.9 

810 

21-23 

97.9 

79.2 

51.6 

34.8 

25.6 

16.0 

8.4 

4.8 

1.6 

3G.5 

630 

ALL 

HOURS 

96.3 

71.8 

49.2 

33.1 

22.6 

15.1 

9.7 

5.5 

1.8 

35.0 

8423 

E  •  6  ■  3 
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OPE RAT  IMG  LOCATION  "A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

MJGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 

7 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  JUL 

MAY  60  -  APR  90 

HOURS 

LST 

ion 

202 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL 
302  402  502  602  702 

TO 

802 

902 

MEAN 

TOTAL  06$ 

00-02 

98.6 

82.0 

50.4 

21.2 

9.4 

6.0 

3.8 

1.5 

31.9 

651 

03-05 

99.9 

90.7 

70.1 

40.8 

20.2 

14.0 

8.2 

4.1 

1.1 

39.4 

8S0 

06-08 

99.7 

90.8 

68.5 

41.7 

22.3 

12.9 

7.0 

3.4 

.9 

39.1 

1468 

09-11 

98.0 

68.0 

33.7 

12.3 

6.1 

2.4 

1.0 

.6 

.3 

26.6 

1485 

12-14 

92.1 

40.7 

11.7 

4.7 

2.1 

1.1 

.7 

.4 

.1 

19.8 

K1C 

15-17 

83.7 

26.4 

9.9 

4.7 

2.6 

1.5 

.6 

.2 

17.6 

1074 

18-20 

86.1 

36.2 

15.1 

8.4 

4.7 

1.8 

1.0 

.1 

19.9 

837 

21-23 

95.7 

66.5 

32.4 

15.5 

9.1 

4.5 

2.2 

.6 

.5 

27.1 

651 

ALL 

HOURS 

94.4 

62.2 

36.0 

18.6 

9.6 

5.4 

3.0 

1.4 

.4 

27.5 

8426 

MONTH:  AUG 

00  02 

99.8 

90.8 

65.7 

40.6 

23.2 

11.8 

8.4 

4.9 

1.2 

39.1 

651 

03-05 

100.0 

95.3 

79.7 

54.8 

34.2 

20.1 

11.9 

6.5 

1.2 

44.9 

349 

06-08 

100.0 

94.5 

76.3 

53.4 

33.8 

19.5 

11.3 

5.8 

1.2 

44.0 

1474 

09-11 

99.0 

75.2 

42.1 

19.7 

9.6 

4.1 

1.7 

.7 

.3 

29.7 

1494 

12-14 

96.1 

49.0 

18.3 

6.9 

2.5 

1.4 

.6 

.3 

.1 

21.8 

1428 

15-17 

91.2 

40.0 

13.6 

5.7 

3.4 

1.8 

1.4 

.5 

.1 

20.3 

1074 

18-20 

94.4 

52.8 

26.8 

13.1 

7.7 

4.6 

2.3 

1.7 

.4 

24.8 

810 

21-23 

98.9 

77.4 

48.1 

27.3 

14.6 

8.4 

5.4 

3.4 

.6 

32.9 

651 

ALL 

HOURS 

97.4 

71.0 

45.0 

26.7 

15.6 

8.6 

5.0 

2.7 

.6 

31.7 

8431 

E  -  6  •  4 
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OPERATING  LOCATION  "A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

690110 

STATION  NAME: 
1ST  TO  UTC:  ♦ 

DUGUAV  PROVING  GROUNDS  UT 

7 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  SEP 

MAT  60  •  APR  90 

HOURS 

LST 

ion 

2  on 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL 
30*  4  on  sen  60s  Ton 

TO 

80X 

9on 

MEAN 

TOTAL  obs 

00-02 

100.0 

94.0 

72.4 

46.8 

27.8 

18.6 

11.4 

6.5 

.6 

42.5 

630 

03-05 

100.0 

98.5 

82.7 

64.5 

43.7 

26.3 

16.2 

10.3 

4.4 

49.1 

814 

06-08 

100.0 

98.6 

85.3 

66.2 

44.9 

29.6 

18.6 

10.6 

3.6 

50.3 

1389 

09-11 

99.3 

83.0 

55.2 

31.8 

17.6 

11.2 

6.1 

3.0 

1.2 

35.3 

1392 

12-H 

97.1 

62.2 

30.2 

14.0 

8.2 

3.2 

3.2 

2.3 

1.0 

26.7 

1333 

15-17 

93.6 

52.7 

21.0 

11.4 

6.7 

4.5 

2.5 

.9 

.3 

23.8 

1013 

18-20 

96.5 

66.3 

34.4 

18.7 

11.9 

6.7 

4.0 

1.5 

28.5 

780 

21-23 

99.7 

85.6 

56.3 

35.7 

18.4 

12.1 

7.3 

2.4 

.3 

36.3 

630 

ALL 

HOURS 

98.2 

79.4 

54.1 

35.8 

22.4 

14.3 

8.7 

4.8 

1.6 

36.4 

7981 

MONTH:  OCT 

00-02 

100.0 

97.8 

86.9 

66.5 

47.8 

27.3 

13.7 

7.7 

1.4 

49.5 

65  i 

03-05 

100.0 

98.8 

92.8 

76.4 

59.9 

43.9 

23.8 

13.4 

4.3 

55.9 

822 

06-08 

100.0 

99.4 

94.6 

83.6 

67.5 

51.2 

33.8 

19.7 

6.8 

60.2 

1450 

09-11 

100.0 

93.4 

76.1 

54.5 

34.6 

20.3 

10.6 

5.0 

1.7 

44.2 

1450 

12-14 

99.6 

80.7 

53.7 

29.8 

15.9 

8.5 

5.5 

3.7 

1.3 

34.3 

1392 

15-17 

99.6 

70.2 

42.2 

20.5 

11.7 

8.0 

5.6 

3.3 

1.0 

30.7 

1074 

18-20 

100.0 

88.7 

61.4 

36.3 

19.8 

11.7 

7.9 

3.8 

.9 

37.5 

813 

21-23 

100.0 

96.3 

79.0 

55.6 

33.0 

18.0 

9.2 

4.9 

.6 

44.2 

651 

ALL 

HOURS 

99.9 

90.0 

72.5 

52.5 

36.2 

24.0 

14.3 

8.1 

2.5 

44.5 

8303 

E  -  6  5 
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OPERATING  LOCATION  “A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCT  OF  OCCURRENCE  QF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIO  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 
LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  NOV 

HOURS  i  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 


LST  | 

10% 

20% 

30X 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OSS 

00-02 

100.0 

99.8 

97.9 

91.6 

81.3 

65.1 

46.8 

27.0 

9.2 

66.6 

630 

03-05 

100.0 

99.6 

97.9 

93.5 

83.5 

71.1 

54.9 

31.7 

10.0 

68.9 

709 

06-08 

100.0 

99.8 

98.4 

94.0 

66.9 

76.2 

62.4 

37.9 

16.3 

71.9 

1316 

09-11 

100.0 

99.3 

95.5 

85.6 

69.4 

50.8 

31.9 

16.0 

6.6 

60.1 

1353 

12-14 

99.9 

96.5 

84.3 

62.4 

41.6 

22.5 

10.7 

5.5 

2.4 

47.2 

1332 

15-17 

100.0 

95.5 

80.6 

56.3 

35.3 

19.8 

10.3 

4.9 

1.8 

45.2 

1064 

18-20 

100.0 

99.6 

94.1 

81.1 

63.1 

42.0 

26.4 

13.5 

3.9 

56.9 

777 

21  23 

100.0 

99.5 

97.1 

87.9 

75.2 

S8.9 

40.5 

21.6 

6.0 

63.4 

630 

ALL 

HOURS 

100.0 

98.5 

92.5 

80.0 

65.0 

48.8 

33.9 

18.9 

7.1 

59.1 

7811 

MONTH:  DEC 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.2 

91.1 

82.0 

54.8 

20.7 

78.8 

6Si 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

96.6 

91.3 

80.8 

58.1 

20.8 

79.2 

735 

06-00 

100.0 

100.0 

99.7 

99.0 

97.5 

91.8 

77„3 

53.7 

21.7 

78.4 

1297 

09-11 

100.0 

99.9 

99.6 

97.9 

93.1 

7V. 5 

57.9 

33.4 

14.6 

72.2 

1339 

12-U 

100.0 

99.8 

98.4 

94.0 

76.7 

53.5 

31.9 

16.7 

7.4 

62.4 

1326 

15-17 

100.0 

99.7 

98.5 

94.1 

78.2 

56.6 

33.9 

16.2 

6.8 

63.1 

1104 

10-20 

100.0 

100.0 

100.0 

98.5 

95.2 

64.4 

63.2 

33.7 

12.8 

73.3 

744 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

99.5 

96.0 

88.9 

76.3 

50.2 

17.1 

77.4 

651 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.9 

V9.4 

97.4 

90.0 

77.3 

59.5 

37.0 

14.6 

72.0 

7847 

E  •  6  '  6 
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OPERATING  LOCATION  "A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMID  I TY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 
LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  ALL 

HOURS  j  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OS  EQUAL  TO 


LST 

|  10* 

20* 

30* 

40* 

SO* 

60* 

7* 

80* 

90* 

MEAM 

10TAL  08S 

00-02 

|  99.7 

95.3 

83.3 

68.3 

54.7 

43.0 

31.2 

18.1 

5.9 

54.5 

7518 

03-05 

100.0 

97.6 

89.6 

76.5 

62.4 

49.9 

36.6 

21.7 

7.1 

58.7 

9328 

06-08 

100.0 

97.2 

88.9 

77.2 

64.1 

51.5 

38.3 

23.1 

8.7 

59.4 

17066 

09-1 1 

99.4 

88.0 

70.7 

55.2 

42.0 

30.1 

19.4 

10.3 

4.2 

46.5 

17357 

12-14 

97.8 

75.3 

54.6 

39.9 

27.1 

16.7 

9.4 

5.2 

2.2 

37.3 

16809 

15-17 

95.4 

6V.6 

50.3 

37.2 

25.6 

16.3 

9.5 

4.8 

1.9 

35.6 

13132 

18-20 

96.1 

75.9 

58.2 

45.6 

35.5 

25.8 

16.8 

6.6 

2.8 

41.1 

9294 

21-23 

99.1 

89.7 

73.0 

58.7 

46.4 

35.5 

24.7 

13.7 

4.5 

49.1 

7517 

ALL 

HOURS 

98.4 

85.4 

70.1 

56.4 

43.7 

32.6 

22.4 

12.7 

4.6 

47.2 

96021 
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PART  F 


PRESSURE  SUMMARIES 

ALL  PRESSURE  DATA  IN  PART  F  IS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  IT  IS  SUMMARIZED: 

•  BY  EIGHT  3 ‘HOUR  STANDARD  SYNOPTIC  REPORTING  TIME  PSR100S  FOR  EACH  MOUTH 
(ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  C0M8IUED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IN  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  MEANS,  STAMOARO  DEVIATIONS,  AN 0  TOTAL  OBSERVATION 
COUNTS.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMETER  SETTING. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS.  ANO 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

STATION  PRESSURE. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (HG).  TABLES  GIVE  MEANS,  3TAM>AR1>  DEVIATIONS  ANO 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 


PRESSURE  CONVERSIONS  ARE:  1  MILLIBAR  •  0.02953  INCHES  OF  MERCURY  (HG). 


F 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVIUE  NC 


SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  MILLIBARS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  600110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERiOO  OF  RECORD:  MAT  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


HOURSl 
(LST ) ] 

|  STATS  | 

JAN 

FEB 

MAS 

APR 

KAY 

JlfN 

JUl 

auc. 

SEP 

orr 

NOV 

orr 

ANN 

0200 

MEAN  | 

1023.9 

1020.3 

1015.8 

1013.2 

1010.7 

1010.0 

1010.5 

1012.0 

1013.3 

1017.9 

1019.1 

1022.8 

1015.8 

so  1 

9.661 

7.971 

7.708 

7.277 

5.215 

5.077 

3.357 

3.753 

5.107 

6.967 

7.805 

9.569 

8.387 

TOT  OBS  1 

217 

197 

197 

180 

217 

210 

217 

217 

210 

217 

210 

217 

2506 

0500  | 

1 

MEAN  1 

1022.7 

1019.5 

1015.4 

1013.0 

1011.2 

1010.7 

1011.6 

1012.2 

1014.0 

1017.6 

1019.9 

1022.1 

1015.2 

1  SO  1 

10.406 

8.098 

7.823 

7.409 

5.759 

4.965 

3.427 

4.012 

5.483 

7.131 

7.992 

9.803 

8.013 

TOT  06S  1 

300 

258 

299 

381 

433 

429 

414 

411 

390 

386 

289 

301 

4291 

0800 

1  1 

MEAN  j 

1024.7 

1021.1 

1016.5 

1014.3 

1012.5 

1011.8 

1013.0 

1013.7 

1015.8 

1C19.5 

1021.6 

1023.8 

1017.2 

1  SO  1 

10.4J0 

8.939 

7.827 

7.374 

5.727 

5.081 

3.489 

5.742 

5.448 

7.237 

8.303 

9.871 

8.465 

1  TOT  OdS  1 

487 

451 

501 

493 

507 

499 

496 

494 

<»o2 

485 

452 

444 

5771 

1100  j 

1  ,1 

MEAN 

1025.2 

1021.2 

1016.3 

1014.1 

1012.4 

1011.8 

1013.0 

1013.6 

1015.6 

1019.3 

1021.5 

1024.2 

1017.2 

|  SO  1 

10.166 

8.606 

7.706 

7.42S 

5.885 

5.161 

3.608 

3.772 

5.539 

6.976 

8.033 

9.646 

8.446 

|TOT  OBS  I 

489 

447 

504 

491 

504 

494 

493 

496 

466 

481 

454 

445 

5764 

1400 

1  ,1 

MEAN 

1022.9 

1019.4 

1015.1 

1013.0 

10110 

1010.5 

1011.5 

1012.0 

1013.8 

1017.4 

1019.5 

1021.9 

1015.7 

so  1 

9.953 

8.626 

7.546 

7.319 

6.011 

5.114 

3.662 

3.923 

5.760 

6.896 

7.821 

9.370 

8.295 

TOT  06$  | 

470 

427 

461 

449 

440 

437 

427 

430 

402 

429 

431 

432 

5235 

1700 

1 

MEAN  1 

1022.6 

1019.0 

1014.5 

1011.7 

1009.7 

1008.9 

1009.6 

1010.4 

1012.0 

1016.6 

1019.2 

1021.8 

1014.8 

so  1 

10.212 

8.338 

7.549 

6.921 

5.710 

4.862 

3.486 

4.019 

5.353 

6.857 

7.788 

9.292 

8.563 

TOT  OBS  | 

345 

228 

324 

234 

310 

300 

310 

307 

291 

309 

310 

333 

3711 

2000  J 

1 

mean  I 

1024.6 

1020.6 

1015.1 

1012.4 

1009.9 

1008.9 

1009.4 

1010.9 

1012.7 

1018.1 

1019.7 

1023.2 

1015.3 

SO  1 

9.967 

7.483 

7.494 

6.788 

5.456 

4.852 

3.744 

4.122 

5.486 

6.930 

7.422 

9.871 

8.678 

TOT  OBS  | 

248 

226 

248 

240 

279 

270 

27V 

270 

260 

2/1 

259 

248 

3098 

2300  | 

MEAN  | 

1024.5 

1020.6 

1015.6 

1013.3 

1010.5 

1009.8 

1010.2 

1011.6 

1013.1 

1018.0 

1019.4 

1023.6 

1015.8 

SO  | 

9.583 

7.689 

7.563 

6.877 

4.982 

4.878 

3.587 

3.928 

5.270 

6.907 

7.742 

9.488 

8.498 

TOT  OBS  1 

1 

217 

197 

196 

180 

217 

210 

217 

217 

210 

217 

210 

217 

2505 

ALL  | 

MEAN  | 

1023.9 

1020.3 

1015.6 

1013.3 

1011.2 

1010.6 

1011.4 

1012.3 

1014.1 

1018.2 

1020.2 

1022.9 

1016.0 

HOURS 

1  SO  1 

10.159 

8.413 

7.696 

7.290 

5.777 

5.141 

3.8C2 

4.056 

5.623 

7.076 

7.977 

9.660 

8.455 

|  TOT  OBS  1 

2773 

2491 

2730 

2698 

2907 

2849 

2853 

2842 

2691 

2795 

2615 

2637 

3288’ 

F  •  2  •  1 
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OPERATING  LOCATION  "AM  ALTIMETER  SETTING  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  06SERVAT IONS 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUG WAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  7 


HOURS 

asT> 

STATS  | 

JAN 

feb 

MAR 

APR 

MAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0200 

MEAN  | 

30.16 

30.08 

29.97 

29.97 

29.93 

29.96 

29.99 

30.04 

30.03 

30.11 

30.09 

30.15 

30.05 

SC  | 

.241 

.211 

.214 

.198 

.138 

.137 

.088 

.103 

.130 

.191 

.198 

.241 

.195 

TOT  oes  | 

155 

140 

135 

120 

155 

150 

155 

186 

180 

186 

180 

186 

1928 

0500 

MEAN  | 

30.12 

30.07 

29.97 

29.96 

29.95 

29.97 

30.04 

30.05 

30.05 

30.10 

30.10 

30.10 

30.04 

SO  1 

.264 

.220 

.216 

.205 

.159 

.139 

.092 

.106 

.140 

.189 

.209 

.262 

.193 

TOT  OSS  | 

300 

258 

299 

384 

438 

432 

416 

4T5 

393 

388 

289 

301 

4313 

0800 

MEAN  | 

30.15 

30.09 

30.00 

29.99 

29.99 

30.02 

30.08 

30.09 

30.09 

30.13 

30.13 

30.14 

30.07 

SC  | 

.254 

.227 

.220 

.205 

.161 

.146 

.098 

.101 

.142 

.191 

.208 

.244 

.197 

tot  oes  1 

I 

426 

395 

441 

432 

443 

442 

435 

465 

432 

454 

423 

416 

5209 

1100 

1 

MEAN  | 

30.18 

30.12 

30.01 

29.99 

29.99 

30.00 

30.08 

30.09 

30.09 

30.14 

30.14 

30.16 

30.08 

SO  I 

.256 

.224 

.219 

.208 

.166 

.148 

.099 

.105 

.144 

.188 

.208 

.249 

.202 

TOT  oes  | 

492 

451 

505 

494 

510 

499 

494 

497 

464 

483 

453 

447 

5789 

1400 

MEAN  | 

30.13 

30.07 

29.98 

29.96 

29.94 

29.96 

30.01 

30.03 

30.04 

30.08 

30.09 

30.11 

30.04 

SO  | 

.254 

.226 

.213 

.199 

.165 

.141 

.095 

.106 

.146 

.186 

.199 

.239 

.198 

TOT  oes  1 

413 

369 

398 

390 

383 

379 

364 

401 

373 

398 

402 

402 

4672 

1700 

MEAN  | 

30.11 

30.05 

29.95 

29.91 

29.90 

29.91 

29.97 

29.98 

29.99 

30.07 

30.08 

30.09 

30.00 

SO  | 

.258 

.221 

.208 

.193 

.157 

.137 

.095 

.113 

.140 

.184 

.203 

.250 

.203 

TOT  oes  1 

345 

289 

324 

234 

310 

300 

310 

307 

291 

308 

310 

332 

3710 

2000 

MEAN  1 

30.15 

30.07 

29.95 

29.93 

29.90 

29.92 

29.97 

30.00 

30.00 

30.09 

30.08 

30.13 

30.01 

SO  1 

.247 

.199 

.204 

.187 

.151 

.135 

.099 

.116 

.142 

.186 

.187 

.254 

.197 

TOT  OBS  | 

186 

169 

186 

180 

217 

210 

217 

230 

230 

240 

229 

217 

2520 

2300 

MEAN  | 

30.15 

30.09 

29.97 

29.96 

29.92 

29.94 

29.99 

30.02' 

30.02 

30.11 

30.09 

30.14 

30.  Oh 

SO  | 

.245 

.210 

.207 

.192 

.139 

.136 

.098 

.110 

.139 

.186 

.200 

.24B 

.197 

TOT  06S  | 

217 

197 

196 

180 

217 

210 

217 

217 

210 

217 

210 

217 

2505 

ALL 

MEAN  I 

30.14 

30.08 

29.98 

29.96 

29.95 

29.97 

30.03 

30.05 

30.05 

30.11 

30.11 

30.13 

30.05 

HOURS 

SO  I 

.255 

.221 

.215 

.203 

.161 

.146 

.105 

.113 

.146 

.189 

.204 

.249 

.200 

TOT  03S  | 

2534 

2268 

2484 

2464 

2678 

2622 

2608 

2727 

2S73 

2674 

2496 

2518 

30646 

f  ■  3  -  1 
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OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


STATION  PRESSURE  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUK5ER: 

690110 

STATlOR  NAME: 
1ST  TO  UTC:  * 

dugway 

7 

PROVING  GROUNDS  UT 

PERIOD 

OF  RECORD:  NAY 

60  • 

APR  90 

HOURS 
<  L ST )  | 

|  STATS  | 

OAR 

FEB 

MAS 

APR 

HAT 

JUR 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

OEC 

AMR 

0200 

HEAR  | 

25.72 

25.66 

25.56 

25.55 

25.52 

25.54 

25.58 

25.62 

25.60 

25.67 

25.66 

25.71 

25.62 

SO  | 

.211 

.185 

.187 

.175 

.120 

.119 

.076 

.088 

.112 

.167 

.172 

.211 

.170 

TOT  06S  | 

155 

140 

135 

120 

155 

150 

155 

186 

180 

186 

180 

186 

1928 

0500 

1 

MEAN  ( 

25.68 

25.63 

25.55 

25.54 

25.54 

25.56 

25.61 

25.62 

25.62 

25.67 

2S.67 

25.67 

25.61 

1  SO  I 

.232 

.191 

.101 

.176 

.138 

.120 

.078 

.093 

.127 

.162 

.186 

.229 

.169 

TOT  OflS  | 

297 

261 

315 

388 

440 

429 

413 

419 

391 

371 

288 

301 

4313 

0800 

I 

MEAN  1 

25.71 

25.65 

25.57 

25.57 

25.57 

25.59 

25.65 

25.65 

25.65 

25.69 

25.69 

25.70 

25.64 

so  1 

.223 

.198 

.194 

.181 

.141 

.126 

.084 

.087 

.123 

.168 

.183 

.215 

.173 

TOT  oes  I 

426 

395 

441 

433 

447 

443 

436 

463 

432 

454 

423 

416 

5209 

noo 

1 

MEAN  1 

2S.73 

25.68 

25.58 

25.56 

25.56 

25.58 

25.64 

25.65 

25.65 

25.70 

25.70 

25.71 

25.64 

so  1 

.225 

.196 

.192 

.182 

.145 

.128 

.084 

.090 

.125 

.164 

.182 

■  21B 

.177 

TOT  oes  1 

492 

451 

505 

494 

510 

499 

494 

497 

464 

483 

453 

447 

5789 

1400 

1 

MEAN  | 

25.68 

25.63 

25.55 

25.54 

25.53 

25.54 

25.60 

25.61 

25.61 

25.65 

25.66 

25.67 

25.61 

SO  I 

.222 

.198 

.187 

.174 

.145 

.124 

.082 

.091 

.128 

.162 

.175 

.210 

.173 

TOT  oes  I 

413 

369 

398 

390 

383 

379 

364 

401 

373 

398 

402 

402 

4672 

1700 

1 

MEAN  | 

25.68 

25.62 

25.53 

25.50 

25.49 

25.50 

25.56 

25.57 

25.57 

25.64 

25.65 

25.66 

25.58 

so  I 

.226 

.193 

.132 

.170 

.139 

.121 

.083 

.097 

.122 

.161 

.178 

.219 

.177 

TOT  oes  I 

345 

289 

324 

2?'. 

310 

300 

310 

307 

291 

308 

310 

332 

3710 

2000 

1 

MEAN  | 

25.71 

25.64 

25.53 

25.52 

25.50 

25.51 

25.55 

25.58 

25.58 

25.66 

25.65 

25.69 

25.59 

so  1 

.218 

.173 

.179 

.164 

.133 

.119 

.085 

.101 

.123 

.162 

.162 

.223 

.172 

TOT  OBS  j 

186 

169 

186 

188 

217 

210 

217 

239 

230 

240 

229 

217 

2520 

2300  | 

MEAN  1 

25.71 

25.63 

25.56 

25.54 

25.52 

25.53 

25.58 

25.60 

25.60 

25.67 

25.65 

25.71 

25.61 

so  1 

.215 

.191 

.178 

.166 

.118 

.117 

.084 

.096 

.127 

.162 

.181 

.209 

.172 

TOT  OBS  1 

217 

197 

194 

180 

217 

210 

217 

217 

210 

217 

210 

219 

2505 

ALL  | 

1 

NEAR  | 

25.70 

25.65 

25.56 

25.54 

25.53 

25.55 

25.61 

25.62 

25.62 

25.67 

25.67 

25.69 

25.62 

HOURS 

SO  | 

.224 

.194 

.189 

.177 

.141 

.127 

.089 

.097 

.128 

.165 

.1/9 

.218 

.175 

TOT  OBS  1 

2531 

2271 

2498 

2469 

2679 

2620 

2606 

2729 

2571 

2657 

2495 

2520 

30646 

F  -  4  -  1 
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PART  G 


CKOSSUIMO  SUMMARY 

CRCSSW1NO  SUMMAR’ES. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  AND  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUOING 
PEAK  CU'T  REMARKS).  THE  TABLES  ARE  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIOOS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

•  G  YEAR  (ALL  YEARS  AM)  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  C0M81NED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  THE  HCROSS-RUNWAY  WIND 
COMPONENT"  FOR  THE  WIND  SPEFD  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARE  TWO  COMPONENT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  IS  CQNPUTED  FROM  THE  REPORTED  U1N0  DIRECTION  AND  U1MD  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SF’ECI  AL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  COUNTS  INCLUDE  CALM  UINOS. 

VARIABLE  UINOS  ARE  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SI EED  EOUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPE.'IFIEO  THRESHOLD  UINO  SPEED  w»LUE(S>. 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 
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OPERATING  LOCATION  "A1* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OC CLARENCE  OF  CROSSW1NPS 
FRCT  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  120-300 


STATION  NUMBER :  690110  STATION  NAME:  DUCWAY  PROVING  GROUNDS  UT 
LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOO  OF  RECORO:  NAY  60  -  APR  90 
MONTH:  JAN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  08$  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

1 

0000  -  0200 

0300  - 

0500 

0600  - 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (NTS) 

1 

1 

( 

GE10 

GE15  GE2S 

oes 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

GE10 

CE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

I 

3.7 

.2 

651 

3.7 

.5 

734 

4.1 

1.6 

1434 

3.9 

1.6 

.2 

1471 

CATEGORY  B 

1 

1 

3.7 

.2 

651 

3.7 

.5 

734 

4.4 

1.7 

1441 

4.7 

2.0 

.2 

1486 

I 


TIME  (LST) 

1 

1200  -  1400 

1500  -  ' 

1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (KTS) 

1 

1 

GE10 

GE15  GE25 

oes 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

GE10 

GE15  GE25 

oes 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

5.5 

2.0  .3 

1458 

5.2 

1.9  .3 

1177 

3.8 

.4 

744 

3.4 

.3 

651 

CATEGORY  B 

1 

1 

6.0 

2.7  .3 

1462 

5.4 

2.0  .3 

1179 

3.6 

.4 

744 

3.4 

.3 

651 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GC10 

GETS 

GE25 

OBS 

GE 10 

GE15 

GE2S 

oes 

CATEGORY  A 

4.5 

1.6 

.2 

6284 

4.3 

1.3 

.1 

8320 

CATEGORY  B 

5.0 

1.9 

.2 

6312 

4.6 

1.5 

.1 

8348 

G  -  2  •  1 
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OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  06SERVAT IONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  120-300 

STATION  NUMBER;  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  FES 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

OOOO  •  0200 

0300  ■ 

0500 

0600  - 

0800 

0900  - 

1100 

SPEEO  (ATS) 

|  CE10 

GE1S  CE25 

06  S 

GE10 

GE'5  CE25 

OBS 

GE10 

GE15  GE25 

oes 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

!  1.4 

.2 

591 

2.0 

.3 

652 

1.8 

.5 

1317 

3.7 

.8 

1351 

CATEGORY  B 

I 

1  1.5 

.2 

591 

2.0 

.3 

652 

2.3 

.7 

1330 

4.3 

1.5 

1357 

TIME  (LST) 

1 

120C 

1400 

1500  • 

1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEEO  (ATS) 

| 

|  GE10 

GE15  GE25  OBS 

GETO 

GE15  GE25 

oes 

GE10 

GE15  GE25 

oes 

GE10 

GE 15  GE25 

oes 

CATEGORY  A 

1 

|  6.8 

I 

1.0 

1335 

7.4 

1.7 

1077 

3.7 

.6 

678 

1.4 

.5 

591 

CATEGORY  B 

1 

!  7-4 

1.6 

1341 

7.9 

2.3 

1084 

3.7 

.6 

678 

1.4 

.5 

591 

TIME  (LST)  j 

0600  -  2000 

ALL 

HOURS 

SPEEO  ATS  j 

GE10 

CE15  GE25 

oes 

GE  10 

GETS 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.7 

.9 

5758 

4.0 

.8 

7592 

CATEGORY  E  | 

j  5.2 

1.4 

5790 

4.3 

1-1 

7624 

I 


G  -  Z  -  Z 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNUAY  HEADING:  120-300 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PER  1 00  OF  RECORD:  MAY  60  *  APR  90 
MONTH:  MAR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  UINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 
SPEED  KTS 
CATEGORY  A 
CATEGORY  B 


0600 

*  2000 

ALL 

HOURS 

GE10 

GE1S 

GE2S 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

9.9 

2.6 

.1 

6397 

8.3 

2.1 

.1 

8271 

10.6 

3.4 

.3 

6415 

8.8 

2.7 

.2 

8289 

G  ■  2  *  3 
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OPERATING  LOCATION  “A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


STATION  NUMBER:  690110 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSUINOS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  120-300 


STATION  NAME:  DUGWAY  PROVING  GROUNDS  UT 
LST  TO  UTC:  ♦  7 


PER  1 00  OF  RECORO:  MAY  60  -  APR  90 
MONTH:  APR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  0«S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINGS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST)  | 

0000  -  0200 

0300  • 

0500 

060C 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (KTS)  |  GE10 

GE15  GE25 

06S 

GE10  CE15  GE25 

OBS 

GE10 

GETS  GE25  OBS 

GE10 

GE15 

GE2S 

OBS 

CATEGORY  A  |  2.2 

540 

2.4  .5  .1 

744 

3.1 

.6 

1  1438 

9.6 

2.4 

1482 

CATEGORY  6  |  2.2 

1 

540 

2.7  .7  .1 

744 

3.4 

.8 

1  1440 

11.0 

3.8 

.2 

1485 

TIME  (LST)  | 

1200  •  1400 

1500  • 

1700 

1800 

-  2000 

2100  • 

2300 

SPEED  (KTS)  |  GE10 

GE15  G£?5 

06S 

GE 10  GE15  GE2S 

OBS 

GE10 

GE1S  GE25  OBS 

GE10 

GE15 

GE  25 

OBS 

1 

CATEGORY  A  |  12.8 

3.8  .5 

1440 

13.6  4.8  .4 

1101 

13.1 

4.3 

.1  720 

4.4 

.4 

540 

i 

CATEGORY  B  |  15.5 

1 

6.3  .8 

1443 

14.9  6.1  .6 

1102 

13.1 

4.3 

.1  720 

4.4 

.4 

540 

TIME  (LST)  j 

0600  •  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS  | 

GE10  GE1S  GE2S 

OBS 

GE10 

GE15  GE2S 

OBS 

CATEGORY  A  | 

10.0  3.0  .2 

6181 

8.4 

2.4 

.2 

8005 

CATEGORY  B  j 

11.2  4.2  .4 

6190 

9.4 

3.3 

.3 

8014 

C  -  2  -  4 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CROSSINGS 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  120-300 

STATION  NUH8ER:  69C110  STA'ION  NAME:  DOGWAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  MAT  60  -  APR  90 

LSI  TO  UYC:  ♦  7  MONTH:  MAY 


CATEGORY  A:  AMY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  • 

0500 

0600  • 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (KTS) 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

GE10 

GE1S 

GE2S 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

CE 15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

3.4 

.8 

6S1 

1.6 

872 

1.9 

.5 

1528 

7.6 

1.2 

.1 

1524 

CATEGORY  B 

3.4 

.8 

651 

1.8 

.1 

872 

2.1 

.7 

153C 

8.4 

2.0 

.3 

1528 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  • 

1700 

1800  - 

2000 

2100  • 

2300 

SPEEO  (KTS) 

GE1C 

GE1S  GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

10.4 

3.4  .1 

1459 

15.4 

4.3 

.1 

110) 

11.7 

2.2 

837 

8.3 

2.8 

651 

CATEGORY  6 

12.9 

5.1  .9 

1468 

16.4 

5.7 

.5 

r.oi 

',1.7 

2.2 

837 

8.3 

2.8 

651 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GE10 

6E15 

GE?5 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OSS 

CATEGORY  A 

8.8 

2.2 

.0 

6449 

7.6 

1.9 

.0 

8623 

CATEGORY  B 

9.7 

3.0 

.4 

6464 

8.3 

2.6 

.3 

8638 

G  •  2  •  5 
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OPERATING  LOCATION  "A» 
USAfETAC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSW1NOS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  120-300 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  OUGWIAY  PROVING  GROUNDS  UT 
1ST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  Or  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 
MONTH:  JUN 


CATEGORY  A:  ANY  CEIL  IMG  OR  VISIBILITY  (HOURLY  08S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  UINOS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST ) 

0000  -  0200 

0300  • 

0500 

0600  - 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (XTS> 

GE10 

CE'5  GE25 

06  S 

GE10 

CE15  GE25 

oes 

GE10 

GE1S  GE25 

oes 

GE1Q 

G£15 

GE25 

oas 

CATEGORY  A 

5.2 

1.1 

630 

1.4 

.1 

8S1 

1.3 

.1 

1499 

4.9 

.5 

.1 

1505 

CATEGORY  £ 

5.2 

1.1 

630 

1.4 

.1 

851 

1.5 

.2 

1S01 

7.2 

1.7 

.1 

1505 

TINE  usn 

1200  -  1*00 

1500  - 

1700 

1800  - 

2000 

2100  • 

2300 

SPEED  (KTS) 

GE10 

GE15  GE25 

oes 

GE10 

GE15  GE25 

oes 

GE10 

GE1S  GE25 

oes 

GE10 

GE15 

GE25 

OSS 

CATEGCRY  A 

8.2 

2.0 

1*35 

11.4 

2.8  .1 

1067 

9.8 

1.9 

810 

11.1 

2.4 

630 

CATEGORY  B 

10.2 

4.5  .8 

1*38 

12.5 

3.9  .6 

1068 

9.8 

1.9 

810 

11.1 

2.4 

630 

TIME  (LST)  j 

0600 

•  2000 

ALL 

HOURS 

SPEEO  ITS 

GE10 

GE1S 

GE25 

oes 

GE10 

GE15 

GE25 

DBS 

CATEGORY  A  j 

6.5 

1.3 

.0 

6316 

6.3 

1.2 

.0 

8427 

CATEGORY  B 

7.8 

2.4 

.3 

6322 

7.2 

2.0 

.2 

8433 

G  -  2  -  6 
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OPERATING  LOCATION  »A»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAFE TAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  120-300 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL 


CATEGORY 

A:  ANY 

CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY 

B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED 

WITHIN 

THE  HOUR 

(HOURLIES 

*  SPECIALS) 

TIME  (LST)  | 

0000  -  0200 

0300  •  0500 

0600  - 

0800 

0900  - 

1100 

1 

SPEED  OCTS)  | 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

CE10 

GE 15  GE25 

OBS 

GE  10  GC;S 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A  | 

1.7 

651 

.1 

650 

.5 

1468 

4.8  .1 

1486 

CATEGORY  B  | 

1 

1.7 

651 

.1 

851 

.7 

1468 

5.6  1.1 

1487 

TIME  (LST)  i 

1200  •  UOO 

1500  •  1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

1 

SPEED  OCTS)  j 

C£10 

GE15  GE25  OBS 

GEtO 

GE1S  GE25  OBS 

E10 

GE1S  GE25 

OBS 

GE10  GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A  | 

6.8 

.7  1411 

10.3 

2.2  .2  1073 

8.1 

1.8 

837 

5.7  .6 

651 

CATEGORY  B  | 

1 

8.1 

1.5  1416 

11.1 

2.5  .3  1073 

8.1 

1.8 

837 

5.7  .6 

651 

TIME  (LST) 

0600  -  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

GE10  GE15  GE2S  OBS 

GE10  GETS  GE25 

OSS 

CATEGORY  A 

5.6 

.8  .  0  6275' 

4.8 

.7 

.0 

8427 

CATEGORY  B 

6.3  1 

.3  .0  6281 

5.3 

1.0 

.0 

8434 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSU1NOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  120-300 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  60  •  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  8:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  - 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (KTS ) 

1 

1 

GE10 

GE15  GEZ5 

OBS 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

.9 

651 

.6 

849 

.5 

1476 

4.1 

.2 

1495 

CATEGORY  B 

1 

1 

.9 

651 

.6 

849 

.7 

1476 

5.1 

.7 

1497 

TINE  (LST) 

i 

1200  •  1400 

1500  -  1700 

1800  - 

2000 

2100  ■ 

2300 

SPEED  (KTS) 

1 

1 

GE10 

GE15  GE2S 

OBS 

GE10 

GE1S  GE2S  OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

GE10 

GE15  UE 25 

08$ 

CATEGORY  A 

1 

1 

7.4 

1.1 

1428 

9.0 

1.8  1075 

8.0 

1.9 

810 

4.9 

1.4 

651 

CATEGORY  B 

1 

1 

1 

8.4 

2.7  .1 

1433 

9.S 

2.6  .2  1075 

8.0 

1.9 

810 

4.9 

1.4 

651 

TINE  (LST) 

0600 

•  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS  j 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A  | 

5.4 

.8 

6284 

4.5 

.7 

8435 

CATEGORY  B 

6.0 

1.5 

.0 

6291 

5.0 

1.2 

.0 

8442 
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OPE  RAT  i  MG  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CR03SUIN0S 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  120-300 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOO  OF  RECORD:  MAY  60  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  06$  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  - 

0500 

0600  - 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (NTS) 

GE10 

CE15  GE25  CBS 

GE10 

GE15 

GE2S 

OBS 

CE10 

GE15  GE25 

oes 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

|  1.6 

.5 

630 

1.0 

.1 

SI  4 

1.2 

.1  .1 

1391 

4.8 

.1 

1392 

CATEGORY  B 

1.6 

.5 

630 

1.0 

.1 

614 

1.1 

.1  .1 

1394 

5.2 

.1 

1392 

TIRE  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  - 

1700 

1800  - 

2000 

2100  • 

2300 

SPEEO  (NTS) 

|  GE10 

GE15  GE25  OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

|  6.3 

.4 

1333 

6.9 

1.3 

1013 

5.0 

.9 

780 

2.7 

.5 

630 

CATEGORY  B 

1  7.2 

1.0 

.1  1341 

7.4 

1.8 

1013 

5.0 

.9 

780 

2.7 

.5 

630 

TIKE  (LSI) 

1 

0600 

•  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

oes 

CATEGORY  A 

4.7 

.5 

.0 

5909 

3.9 

.4 

.0 

7983 

CATEGORY  B 

5.1 

.7 

.1 

5920 

4.2 

.6 

.0 

7994 

G  -  2  •  9 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSUINOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  MC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNET  I C  RUNWAY  HEADING:  120-300 

STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERI00  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  OCT 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURUES  +  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

OOCO  -  0200 

0300  - 

0500 

0600  - 

0800 

0900  • 

1 100 

SPEED  (KTS) 

Gf  10 

GETS 

GE25  OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

G£10 

GE1S  GE25 

OBS 

GE  10 

GE15  CE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.9 

.5 

651 

1.5 

.5 

823 

1.6 

.3 

1951 

5.1 

1.0  .1 

1949 

CATEGORY  B 

2.9 

.5 

651 

1.5 

.5 

823 

1.6 

.6 

1451 

5.4 

1.4  .1 

1452 

TINE  (LST) 

1200  -  1900 

1500  - 

1700 

1500  • 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (NTS) 

GE10 

GE15 

GE25  OBS 

GE10 

GE 15  GE25 

OBS 

GE10 

GE  15  GE25 

08  S 

GE10 

GE  1 5  GE2S 

OBS 

CATEGORY  A 

7.6 

1.6 

1399 

9.1 

1.9 

1075 

9.9 

1.9 

813 

2.3 

.3 

651 

CATEGORY  B 

8.3 

2.7 

1399 

9.1 

2.3  .1 

1076 

9.9 

1.9 

813 

2.3 

.3 

651 

TINE  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GE  10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

G£15 

GE25 

oes 

CATEGORY  A 

5.5 

1.2 

.0 

6162 

4.7 

1.0 

.0 

8307 

CATEGORY  B 

5.8 

1.7 

.0 

6186 

4.8 

1.3 

.0 

8311 

G  •  2  ■  10 
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OPERATING  LOCATION  “A* 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF 

CROSSWINDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

KAGHETIC  RUNWAY  HEADING:  120300 

STATION  MUH8ER;  690110 

STATION  NAME:  DUOMY 

PROVING  GROUNDS  UT 

PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7 

MONTH:  NOV 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OSS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  UINOS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (NOURUES  ♦  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

OOOO  -  0200 

0300  -  0500 

0600  - 

cmoo 

0900 

1100 

SPEED  (NTS) 

SE10 

GETS  GE23 

OSS 

GE  0 

GE15 

GE25  06 S 

GE  10 

GE15 

GE25 

oes 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.4 

630 

1.4 

709 

1.3 

.4 

1324 

2.7 

.7 

1355 

CATEGORY  8 

1.4 

630 

1.4 

709 

1.9 

.5 

1336 

3.1 

.9 

1373 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (NTS) 

GE10 

GE1S  GE2S 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25  OSS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15  GE25 

oes 

CATEGORY  A 

7.0 

1.0  .2 

1332 

4.4 

.8 

1065 

2.3 

.4 

777 

1.7 

.2 

630 

CATEGORY  B 

7.5 

1.7  .4 

1343 

4.4 

.8 

.2  1065 

2.3 

.4 

777 

1.7 

.2 

630 

I 


TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  NTS 

GE  10 

GE15 

GE25 

OBS 

CE10 

GE15 

GE25 

08  S 

CATEGORY  A 

3.6 

.7 

.0 

5653 

3.1 

.5 

.0 

7822 

CATEGORY  B 

I  *o 

.9 

.1 

5894 

3.4 

.7 

.1 

7863 

G  -  2  -  11 
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OPERATING  LOCATION  “A1*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CR0S8VINOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  ORSERVATIONS 

HAGUE  TIC  RUNWAY  HEAOUfG:  120-300 

STATION  NUtOER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  1 00  OF  RECOftO:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH :  DEC 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OSS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURUES  ♦  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  - 

0500 

0600  • 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (KTS) 

1 

1 

GE10 

GE15  GE25 

OSS 

GE10 

GE1S  GE25 

oes 

GE10 

GE15  GE25 

OSS 

GE10 

GE15 

GE2S 

oas 

CATEGORY  A 

1 

1 

1.7 

.2 

651 

2.4 

.1 

735 

2.7 

.8 

1303 

3.7 

1.3 

.1 

1339 

CATEGORY  B 

1 

1 

1 

1.7 

.2 

651 

2.4 

.1 

735 

3.0 

.8  .1 

1314 

3.9 

1.6 

.2 

1354 

TINE  (LST) 

1 

1200  -  1400 

1500  - 

1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (KTS) 

1 

1 

GE10 

GE15  GE2S 

OSS 

GE10 

GE15  GE25 

06$ 

GE10 

GE13  GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE2S 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

5.1 

1.6  .1 

1326 

5.7 

1.4 

1104 

3.6 

.7 

744 

2.5 

651 

CATEGORY  B 

1 

1 

1 

5.2 

1.6  .1 

1333 

5.7 

1.4 

1105 

3.6 

.7 

744 

2.5 

651 

TINE  (LST)  | 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS  | 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

oes 

CATEGORY  A 

!  4.2 

1.2 

.0 

5816 

3.7 

.9 

.0 

7853 

CATEGORY  0 

j  4.3 

1.2 

.1 

5850 

3.8 

1.0 

.1 

7887 

G  -  2  -  12 
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OPERATING  LOCATION  “A« 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CROSSUIH0S 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  120-300 

STATION  MLHSER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PERIOD  Of  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  ALL 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  8:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOU8LIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  ■  0800 

0900  •  1100 

SPEED  (NTS) 

1 

1 

GE10 

6E15 

GE2S  OBS 

GE  TO 

CE15 

GE2S  OSS 

GE  10 

GE15  GE25  06S 

GE10 

Gel  5 

GE25  06S 

CATEGORY  A 

1 

1 

2.4 

.3 

7518 

1.7 

.2 

.0  9326 

2.0 

.5  .0  17092 

5.4 

1.0 

.1  17365 

CATEGORY  B 

1 

1 

1 

2.4 

.3 

7518 

1.7 

.2 

.0  9327 

2.3 

.6  .0  17150 

6.2 

1.7 

.1  17436 

TIME  (LST) 

t 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  •  2000 

2100  -  2300 

SPEED  CRTS ) 

1 

1 

GE10 

GE15 

GE2S  OBS 

GE10 

GETS 

GE25  OBS 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

GE10 

GE15 

GE25  OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

B.1 

1.8 

.1  16820 

9.5 

2.4 

.1  15133 

7.1 

1.6  .  0  9294 

4.3 

.8 

7517 

CATEGORY  B 

1 

1 

1 

9.3 

3.1 

.3  16885 

10.1 

3.1 

.3  13150 

7.1 

1.6  .0  9294 

4.3 

.8 

7517 

TIME  (LST)  ] 

0600 

•  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  NTS  1 

GE10 

6E15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

6.2 

1.4 

.1 

73704 

5.3 

1.2 

.0 

98065 

CATEGORY  B  j 

6.8 

2.0 

.2 

73915 

5.8 

1.6 

.1 

98277 

G  -  2  -  13 
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PART  H 


DEGREE  OAT  SUMMARIES 


DEGREE  DATS. 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  (MAX+MIN/2  WHEN  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  NUMBER  OF  DEGREE  DAYS  FOB  EACH  MONTH  IN  EACH  YEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOO  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  EACH  SUMMARY  ARE  STATISTICS  EASED  ON  A  30-YEAR  (19S1-1980) 

ROB  (IF  AVAILABLE).  THE  30-YEAR  POR  PROVIDES  AWS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
CONSISTENT  WITH  OTHER  STANOARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (HCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YEAR  POR  WILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1900  HAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  OATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  2ERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  <«***)  DENOTE  AN  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREL  DAYS. 

ONE  “HEATING  DEGREE  DAY"  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  FAL< S  BELOW  A  DESIGNATED  “BASE  TEMPERATURE"  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DAYS. 

ONE  “COOLING  OEGREE  DAY"  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  “BASE  TEMPERATURE"  OF  65  DECREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DECREES,  THAT  OAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
“BASE  TEMPERATURE"  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 

TABLES,  IT  WAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  ANO  IS  NOTED. 


NOTE  1.  THESE  SUMMARIES  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 
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OPERATING  LOCATION  “A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


HEATING  DEGREE  DAYS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


BASE  TEMPERATURE  65 


STATION  CAMER:  690110  STATION  NAME:  OUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT  PER  1 00  OF  RECORD:  JAN  51  -  DEC  66 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


TEARS  | 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1951  | 

1108 

806 

833 

379 

174 

69 

45 

424 

809 

1168 

5815 

1952  1 

1162 

947 

949 

394 

116 

29 

31 

284 

980 

1012 

5904 

1953 

751 

809 

641 

512 

326 

21 

12 

353 

608 

1166 

5199 

1954 

955 

778 

794 

325 

116 

77 

62 

384 

656 

1123 

5270 

1955  j 

1421 

1140 

821 

494 

225 

58 

104 

344 

840 

903 

6350 

1956 

951 

1171 

695 

426 

156 

16 

2 

42 

357 

926 

1119 

5861 

1957 

1271 

690 

651 

448 

227 

43 

91 

404 

907 

978 

5710 

1958 

1090 

636 

780 

503 

116 

3 

98 

336 

848 

915 

5325 

1959 

950 

825 

712 

382 

255 

17 

147 

376 

829 

1170 

5663 

1960 

1319 

974 

632 

413 

181 

6 

15 

18 

364 

689 

1101 

5712 

1961 

1182 

749 

714 

453 

186 

4 

179 

442 

907 

1049 

5865 

1962 

1324 

878 

818 

326 

203 

64 

2 

9 

29 

300 

679 

1136 

5768 

1963 

1359 

694 

766 

570 

83 

94 

1 

15 

207 

728 

1248 

5765 

1964 

1224 

1010 

875 

507 

262 

89 

27 

94 

322 

796 

932 

6138 

1965 

928 

814 

843 

367 

277 

33 

3 

181 

298 

547 

1128 

5419 

1966 

|  1106 

918 

703 

442 

83 

14 

3 

45 

449 

655 

1168 

5586 

MEAN 

|  1131 

864 

764 

433 

186 

39 

0 

3 

74 

352 

775 

1082 

SO 

|  187.09 

154.06 

90.88 

70.60 

72.52 

31.16 

.50 

7.45 

56.06 

63.06 

126.75 

104.83 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


COOLING  DEGREE  DATS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TEMPERATURE  65 


STATION  NUMBER:  690110  STATION  NAME:  DUGUAY  PROVING  GROUNDS  UT 
LST  TO  UTC:  ♦  7 


PER  1 00  OF  RECORD:  JAN  51  -  DEC  66 


YEARS  I  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


1951 

34 

122 

426 

338 

91 

5 

1016 

19S2 

3 

31 

175 

408 

458 

147 

1 

1223 

1953 

171 

517 

404 

162 

11 

1265 

1954 

2 

92 

166 

497 

330 

137 

9 

1233 

1955 

16 

164 

394 

425 

156 

2 

1157 

1956 

1 

64 

250 

420 

328 

ISO 

5 

1218 

1957 

11 

193 

446 

431 

109 

6 

1196 

1958 

129 

247 

385 

453 

158 

5 

1377 

1959 

11 

22 

299 

458 

332 

105 

2 

1229 

1960 

1 

46 

255 

508 

313 

158 

11 

1292 

1961 

* 

51 

326 

494 

419 

71 

1362 

196? 

9 

46 

204 

377 

344 

130 

31 

1141 

1963 

36 

78 

454 

440 

146 

36 

1190 

1964 

58 

121 

484 

355 

59 

2 

1079 

1965 

8 

9 

106 

417 

297 

40 

5 

882 

1966 

95 

204 

513 

356 

156 

1 

1325 

MEAN 

2 

46 

192 

449 

376 

123 

8 

SO 

3.66 

33.17 

69.56 

47.78 

54.58 

39.55 

10.46 

H  -  J  •  1 
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A  U  S 

CLIMATIC  BRIEF 
(LIMITED) 

AUG  90 


STATION  MANE:  OUCUAY  PROVING  CROUNDS/MICMACL  AAF  U1  FIELD  CLEV:  4349  FT 

LAT I TUOE/LOMGI TUOE :  40  12  M  112  56  U  STATION  MSC:  6901*0 

HOURLY  08S  POR:  6005-7012,  7301-7606,  0401-9004  CALL  SIGN:  W>PG 

SUMMARY  Of  DAT  POR:  4306-4601,  4912-6702  (FULL  TIME),  6703-7606,  6407-9004  (PART  TIME  -  CLOSED  WEEKENDS) 
HOURS  SUMMARIZED:  00-23  LST  (EXCEPT  VARIABLE  HOURS  6705-7606  AND  06-17  LST  6401-9004) 

LST  TO  UTC:  +07  SUPERSEDES:  JUN  74 


MONTH  *i  JAN  ’J'fEB  i  MAR '  ’  j  APR  *  j*MAV*"j  *JUli"  *  j'jUL* "  j*AUG""  j  SEP  "j  OCT* '  j  NOv" "j "DEC* "  i  ANli" '  j  YOR  "  j 


8  EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

66 

70 

80 

95 

97 

107 

109 

105 

101 

89 

78 

64 

109 

44  | 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

38 

44 

52 

62 

73 

83 

94 

91 

mrm 

67 

50 

39 

65 

MEAN  TEMP  (F) 

27 

34 

40 

50 

60 

69 

78 

76 

65 

53 

39 

29 

52 

36  I 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

17 

24 

28 

36 

46 

54 

a 

60 

49 

38 

27 

19 

38 

36  | 

fi  EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-25 

-27 

•6 

13 

21 

31 

27 

39 

27 

17 

B 

-17 

-27 

44  | 

D/U  TEMP  GE  100  (F) 

0 

mm 

0 

0 

1 

4 

1 

mm 

0 

0 

mm 

6 

36 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

mM 

0 

» 

10 

25 

21 

rfl 

0 

0 

mm 

62 

36 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

28 

23 

22 

10 

• 

0 

0 

i 

8 

22 

28 

144 

36 

D/U  TEMP  LT  0  (F) 

3 

1 

< 

0 

■i 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

36 

|ae  HEATING  DEGREE  DAYS 

1131 

864 

764 

433 

186 

39 

0 

3 

74 

352 

775 

1082 

5703 

16  ! 

aa  COOLING  OECREE  DAYS 

0 

0 

0 

2 

46 

192 

449 

376 

123 

8 

c 

0 

1196 

18  1 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

16 

22 

22 

26 

31 

37 

40 

41 

34 

29 

26 

20 

29 

20 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

23 

30 

33 

40 

47 

53 

59 

57 

50 

42 

34 

25 

41 

20 

99.95X  WCPA  (FT) 

4950 

4900 

4950 

4950 

4800 

4750 

4550 

4550 

4700 

4750 

4800 

4900 

4650 

20 

MEAN  REL  HUM  07  LST(%) 

74.7 

75.3 

66.3 

60.1 

51.2 

45.4 

39.1 

44.0 

59.3 

60.2 

71.9 

78.4 

59.4 

20  I 

|  MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

57.9 

52.8 

40.9 

33.4 

27.5 

25.0 

19.6 

21.8 

26.7 

34.3 

47.2 

62.4 

37.3 

20  | 

8  MAX  24HR  PREC1P  UN) 

.79 

.84 

2.64 

.95 

HE3 

1.15 

1.11 

1.01 

1.17 

1.02 

.95 

.71 

2.84 

44 

8  MAX  PRECIP  (IN) 

1.54 

1.58 

4.86 

1.95 

2.46 

1.89 

1.89 

3.16 

2.00 

1.48 

2.33 

15.07 

44 

NEAN  PRECIP  (IN) 

.48 

.55 

.73 

.80 

IBS 

.76 

.35 

.51 

.44 

.50 

.51 

.60 

6.86 

36 

8  MIN  PRECIP  (IN) 

* 

.01 

0 

.08 

ma 

.00 

0 

0 

.00 

.00 

U 

# 

3.27 

44 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

5 

5 

5 

6 

HI 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

6 

55 

36 

D/U  PRECIP  GT  .50  (IN) 

J 

1 

1 

R 

1 

1 

« 

1 

1 

* 

u 

8 

36 

HAk  24HR  SNFL  (IN) 

5.7 

5.1 

4.6 

4.0 

3,7 

0 

0 

0 

* 

1.C 

■  6.0 

4.4 

6.0 

36  I 

3  MAX  SNFL  (IN) 

10.0 

11.8 

15.6 

7.8 

6.4 

0 

0 

0 

* 

7.0 

8.2 

15.6 

28.4 

44 

NEAN  SNFL  (IN) 

3.9 

3.3 

3.5 

1.3 

.5 

0 

0 

0 

0 

.1 

2.0 

3.7 

18.9 

36  1 

D/U  SNFL  GE  .1  (IN) 

4 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

17 

36  1 

D/U  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

36  | 

|  0  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

« 

10 

« 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

12 

12 

44 

PRVLNG  UNO  OIR  (DEC) 

$14-16 

$14-16 

$17-19 

17-191S17-19 

$17-19 

17  19 

$17-19 

$14  16 

$14-16 

$14  16 

$14  16 

$17-19 

20  1 

HE AH  UNO  SPO  (XTS) 

4 

4 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

5 

20  | 

MAX  UNO  SPO  (XTS) 

64 

50 

59 

81 

62 

58 

62 

56 

52 

54 

68 

45 

81 

27 

SKY  COVER  GT  5/10  <X) 

59.5 

58.7 

56.6 

57.9 

50.4 

36.9 

29.5 

29.5 

28.3 

35.0 

54.4 

61.5 

46.3 

20 

0/U  THUNDERSTORMS 

0 

# 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

19 

33  | 

0/U  FOG  ( VSBY  IT  7  Ml) 

6 

4 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

7 

27 

33 

POR/TOR  «  PER  1 00/TEARS  OF  RECORD 

WCPA  «  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALT  I TUOE 

0  *  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
S  «  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
NINO  DIRECTION 


LEGEND:  ANN  *  ANNUAL 

D/W  »  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  UI7H 
t  •  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
*+  »  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
*  ■  DATA  NOT  AVAILABLE 
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MONTH 


PERCENT  OCCURRENCE  FREGueNCY  Of  CEILING  AND  VISIBILITY 
|  JAM  I  res  I  MAS  I  APR  I  MAT  |  JUN  |  JUL  [  AUG  |  SEP  |  OCT  |  MOV  |  OEC  |  ANN  |  TON 


CIO 

LT  3000  FT 
AMO/OR 

VSBY 

LT  3  HI 

LST 

00  •  02 
03  •  05 

06  •  oa 

09  -  11 
12  -  14 
IS  -  17 
18  -  20 
21  -  23 
ALL 

Eg] 

4.1 

4.6 

7.6 

8.2 
8.5 

6.4 
4.1 

2.7 

6.5 

4.1 

3.6 

5.6 

5.7 

5.5 

5.6 
3.4 

4.2 
5.0 

.5 

.6 

1.1 

.9 

.8 

1.0 

.7 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.7 

.7 

.0 

.2 

.0 

.2 

.1 

.5 

1.4 

.7 

.0 

.0 

.5 

.5 

.4 

1.1 

2.6 

2.4 

2.8 

1.2 

.9 

1.7 

4.3 

3.5 

3.3 

4.5 

3.3 
2.0 

2.7 

3.7 

3.4 

17.7 

17.6 
18.0 

16.3 

12.8 

10.4 
12.2 

14.7 
14.9 

3.3 

3.6 

4.6 

4.8 

4.4 

3.8 

3.4 
3.3 
4.1 

7 

14 

20 

20 

20 

20 

U 

7 

20 

00  -  02 

8.0 

2.4 

1.7 

2.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

13.8 

2.5 

7 

03  •  05 

7.9 

3.2 

1  1 

,7 

.6 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

2.1 

12.8 

2.5 

14 

CIG 

06  •  08 

9.7 

5.6 

H  1  ® 

2.4 

r 

.3 

.0 

.0 

.1 

.6 

1.9 

14.3 

3.2 

20 

LT  1500  FT 

09  -  11 

10.0 

■  El 

2.2 

.6 

.1 

.1 

.0 

1.0 

3.2 

13.5 

3.3 

20 

AND/OR 

12  •  14 

B.1 

19 

B  1 

2.3 

.4 

.1 

.1 

.0 

1.0 

1.9 

10.4 

2.7 

20 

VSBY 

IS  -  17 

6.5 

Id 

3.1 

3.1 

.2 

.6 

.1 

.2 

.1 

.8 

.7 

Bfil 

2.1 

20 

LT  3  MI 

IB  ■  20 

5.8 

1.6 

2.6 

2.4 

.7 

.0 

.0 

.4 

.0 

.1 

1.4 

Hfl 

1.9 

14 

21  •  23 

7.8 

.7 

2.4 

2.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

10.3 

2.1 

7 

ALL 

8.2 

4.0 

2.6 

2.2 

.5 

.2 

.0 

.1 

.2 

.6 

2.0 

11.4 

2.6 

20 

00  ■  02 

7.4 

2.4 

1.0 

.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

■o 

1.3 

9.8 

1.9 

7 

03  •  05 

7.2 

3.1 

1.7 

.3 

.5 

.2 

.0 

.0 

.1 

1.8 

10.5 

2.1 

14 

CIG 

06  •  08 

8.4 

3.7 

mem 

1.3 

.4 

.2 

.0 

.0 

,i 

■  1 

1.3 

11.5 

■S3 

20 

i:  1000  FT 

09  •  11 

8.4 

4.1 

HI 

1.3 

.4 

.0 

.1 

.0 

.i 

■  1 

if! 

10.9 

HI 

20 

AND/OR 

12  -  14 

6.3 

2.7 

1.4 

1.1 

.3 

.0 

.1 

.0 

.2 

■  1 

II 

MEM 

1.8 

20 

VSBY 

15  -  17 

5.2 

2.4 

1.5 

1.1 

.1 

■  1 

.0 

.0 

.1 

-3 

■H 

in 

1.4 

20 

LT  2  MI 

18  •  20 

.9 

1.6 

.8 

.4 

11 

.0 

.0 

.0 

■1 

•5 

HI 

1.3 

14 

21  -  23 

6.3 

.7 

1.2 

.6 

.2 

■a 

.0 

.0 

.0 

Ha 

1.4 

8.4 

1.6 

7 

ALL 

6.9 

2.8 

1.8 

1.0 

.3 

.0 

.0 

.1 

-3 

1.3 

m 

1.9 

20 

00  -  02 

2.6 

1.5 

.3 

■  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

mn 

BS 

•a 

7 

03  •  05 

2.6 

1.2 

.3 

mv 

.1 

.0 

.0 

.0 

HI 

HI 

HI 

.9 

14 

CIG 

06  -  08 

3.7 

1.5 

.8 

■  a 

^H  1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.5 

6.1 

1.1 

20 

LT  200  FT 

09  -  11 

3.5 

1.3 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

4.1 

.9 

20 

AND/OR 

12  •  14 

2.1 

.4 

.2 

fjM  ■ 

,i 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

1.6 

.4 

20 

VSBY 

15  •  17 

mvm 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

HI 

HI 

.7 

.3 

20 

LT  1/2  Ml 

18  •  20 

Ha 

.4 

is] 

■  1 

.1 

»1 

.0 

.0 

HI 

Hi 

1.1 

.4 

14 

21  -  23 

2.8 

.5 

§§■ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9LI 

HI 

2.9 

.5 

7 

ALL 

2.8 

H 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

•i 

■5 

3.4 

.7 

20 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  :  NONE 


REMARKS  :  S  SUNMART  OF  THE  DAT  DATA  SUPPLEMENTED  FROM: 

CLIMATOLOGICAL  DATA  (IICOC  PUBLICATION)  FOR  UTAH  (OUCUAT  DATA:  1976-1984). 

OS  HEATING/COOLING  DEGREE  DAT  DATA  DERIVED  FROM  DOGUAT  HOURLY  OBSERVATIONS,  POR:  5101-6612. 
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DISTRIBUTION 


5WW/DN,  Langley  AFB,  VA  23665-5000  . 1 

5WS/DON,  Ft  McPherson.  GA  30330-5000  . 1 

SCLAS-AT-DU,  Dugway  Proving  Grounds,  UT  84022-5000  . 1 

USAFETAC/LDD,  Scott  AFB.  IL  62225-5438  . 1 

OL-A,  USAFETAC,  Federal  BuHding,  Asheville,  NC  28801-2723 

DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145 . 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5438 . 


CJ  CM  C5 


